E, e; E, c; H, 7 


1. E 1. El: Simbol literal pentru intensitatea 
câmpului electric. — 2, El.: Simbol literal pentru 
tensiunea (forța) electromotoare. In regim alter- 
nativ, E indică, în acest caz, valoarea efectivă; 
Em, pe cea maximă, iar e este valoarea instan- 


tanee. — 3. Electrochim.: Simbol literal pentru 
potenţialul unui electrod. — 4. Fiz.: Simbol li- 
teral pentru energie. — 5. Rez. mat.: Simbol 


literal pentru modulul de elasticitate. 
2. E Topog.: Simbol literal pentru punctul 
cardinal Est. ; 

s. e 1. Simbol literal pentru baza logaritmilor 
naturali: 

3 LA 

e= lim ia) e 

n 


n= œo 


ea 2,718156... 


— 2, Fiz.: Simbol literal pentru sarcina electrică 
şi, în particular, pentru cuanta electrică elemen- 
tară. — 3. Electrochim.: Simbol literal pentru 
potențialul unui singur electrod. 

a e Chim.: 1. Simbol care indică o substi- 
tuţie într'un lanț de atomi de carbon, la cel de 
al cincilea atom. Ex.: 

CH, — CHCI — CH, — CHz— CHz— CH,— COOH 

acidul e-clor hexanoic. 

— 2. s-(epi). Simbol care indică o substituție 
în pozițiile 1 și 6, la un CI 

sistem de două inele ben- | 
zenice condensate. — 3. 
Fiz.: Simbol literal pentru 
coeficientul de  extincţie 
moleculară. — 4. Fiz.: Sim- 
bol literal pentru permeti- 
vitate (constanta dielec- 
trică).—5. Rez. mat.: Simbol 
pentru lungirea specifică. 

5. 4 1. Chim.: Simbol literal pentru polari- 
zația electrolitică. — 2. Tehn.: Simbol literal 
pentru randament. 

6. E Simbol grafic pentru apartenenţă. 

7. Ebano. Ind. petr.: Bitum de petrol întărit 
prin acțiunea aerului (N. D.). 

s. Ebarbare [orpema; &barbage; Abgraten; 
paring, scraping; leélezés]. Metl.: Debavurare (v.). 

9. Ebenit. Ind. chim. sp.: Material plastic ob- 
ținut din leșiile reziduale dela prepararea celu- 
lozei bisulfitice (N.C.). 

10. Ebenist [cronap-rpacnomepeBen; ébé- 
niste; Kunsttischler, Kunstschreiner; ebonist; mű- 
butorasztalos]: Meseriaş care se ocupă cu con- 
fecționarea mobilelor de lux, din lemn prețios, 
în special din abanos. 

11. Ebenisterie [macrepcuaa cronapa-rpac- 
nopepeBna; ebenisterie; Kunsttischlerei; cabinet 
work; miasztalossâg]: Tâmplărie de mobile de 


e - (epi)-diclor-naftalina. 


lux, în special de mobile de abanos. Folosește 
placaje, marchetărie, intarsio, etc. 

12. Ebert,aparatul lui ~. V.sub lonizarea aerului. 

13. Ebluisare. V. sub Orbire. 

14. Ebonită [2GoHnur, TBËpĄbIÄ nayuyk; 6bo- 
nite; Ebonit, Hartkautschuk; ebonite, hard rubber; 
ebonit, k&menygumi]. Ind. cc.: Cauciuc întărit 
printr'o vulcanizare cu mult sulf (25:::32%/). 
In ebonită se presupune că dublele legături 
din molecula cauciucului sunt combinate cu 
sulf, prin intermediul unor legături de sulf, 
macromolecula uriașe rezultată fiind trimendi- 
mensională (asemănătoare cu cea a bachelitei) 
care nu mai păstrează mobilitatea internă iniţială. 
Fiind rezistentă la solvenți și la chimicale, e 
folosită ca material de acoperire a aparaturilor 
chimice, la confecţionarea unor pompe centrifuge, 
a unor căldări, tuburi, etc. Este mult folosită ca 
izolator electric, la confecționarea comutatoarelor 
şi a întreruptoarelor de instalaţie, și a cutiilor de 
acumulatoare. Este atacată de acetonă și de al- 
cool, atacată parţial de sulfură de carbon și de 
eter și înmuiată de anilină și de benzen. 

15. Eboșă [GomBanra, 3aroroBra; ébauche; 
Rohling; blank, rough; buga]. Meti.: Semifa- 
bricat obținut prin laminarea lingoului (blocului) 
în laminorul eboșor. In cazul oțelului, bloom- 
urile, biletele, bramele și țaglele sunt eboșe. 

15. Eboșare |[npenBapnrenbiaA  (NoAroTo- 
BurennauA) nporarka; 6bauchage;  Vorwal- 
zung; rolling; el&hengerles]. Metl.: 1. Operaţiu- 
nea de laminare a lingourilor cu scopul de a 
suprima golurile sau neuniformitatea materialului 
(sufluri, retasuri, etc.), prin comprimarea lor. Ca- 
librul laminorului eboșor poate fi ogival, rombic, 
oval, pătrat, etc. (v. sub Laminare). Eboșarea 
micșorează secţiunea și modifică profilul mate- 
rialului. Blooming-ul este un tren laminor ebo- 
şor cu calibre pătrate sau care are primele ca- 
libre în patrulatere curbilinii (cu laturile arcuite 
şi cu două axe de simetrie perpendiculare), şi 


cu ultimele calibre pătrate. — 2. Numire impro- 
prie dată operaţiunii de degroșare. V. sub De- 
groșare. 


17. Ebuliometru [>6yunomerp; ebulliometre; 
Ebullioskop; ebullioscope, ebulliometer; ebulio- 
méter, ebulioszkop]. Ind. alim.: Aparat care ser- 
vește pentru determinarea gradului de alcool al 
unui lichid, prin stabilirea punctului său de fier- 
bere, intermediar între cel al alcoolului (78%,3 şi 
al apei (100°), care tinde către cel al alcoolului pur 
cu cât gradul alcoolic al lichidului este mai ridi- 
cat. Se folosește, în special, pentru determi- 
narea gradului de alcool din vin. Cele mai im- 
portante aparate de acest fel suni ebulioscopul 
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Malligand (v. fig.) și ebuliometrul Dujardin-Sal- 
leron (v. fig.). Sin. (impropriu) Ebulioscop. 


Ebulioscopul Malligand. 
1) rezervor tronconic de cupru; 
2) refrigerent; 3) termometru spe- 
cial (îndoit în unghiu drept) cu 
care se poate aprecia zecimea 
de grad; 4) cursor mobil care 
marchează deplasările mercurului 
în tubul capilar și cu ajutorul 
căruia se determină procentul de 
alcool al lichidului analizat; 5) 
sistem de încălzire. 


Ebuliometrul Dujardin- 
Salleron. 

1) rezervorul aparatu- 

lui; 2) refrigerent; 3) 

termometru divizat în 

zecimi de grad; 4) 

sistem de încălzire. 

1. Ebuljoscop. V. Ebuliometru. 

2. Ebulioscopie [20ynocronuna; ebulliosco- 
pie; Ebullioskopie; ebullioscopy; ebullioszkopia]. 
Chim. fiz.: Determinarea greutăților moleculare, 
bazată pe măsurarea ridicării punctului de fier- 
bere al unei soluţii față de cel al solventului. 
Ridicarea punciului de fierbere este proporțională 
cu concentrația soluţiei. Dacă în 1000 g solvent se 
disolvă m grame dintr'o substanță de greutate 
moleculară M, temperatura de fierbere a solu- 
ției este mai înaltă decât a solventului cu 


m 
AT= E 


E fiind o constantă care depinde numai de na- 
tura solventului, şi care reprezintă ridicarea punc- 
tului de fierbere, când în 1000 g solvent se di- 
solvă o moleculă-gram dintr'o substanță oare- 
care. E are valoarea 

0,002 T? 

se A 

T fiind temperatura (absolută) de fierbere a 
solventului, iar A căldura sa de vaporizare, ex- 
primată în calorii pe mol. 

3. Eburină: Materie plastică obţinută prin liarea 
pulberii de oase sau de fildeș cu proteine sau 
cu sânge, și prin presare la cald (N. C.). 

4. Ecaret. V. Acaret. 

5. Ecarisare [oOr&cra GpeBna (na GOKOBOM 
NOCTaBE); €quarrissage,  &quarrissement; Ab- 
schwarten, Abvieren, Abvierung; log squaring; 


felfireszeles, felvágás]. Ind. lemn.: Operaţiunea | 


de tăiere a buștenilor pentru a se obține piese 
de lemn prismatice, de secţiune pătrată sau drept- 
unghiulară (grinzi, dulapi, rigle, etc.). 


s. Ecarisată, lemnărie ~. V. Lemnărie ecarisată. 

7. Ecarlat [Garpano-rpacubră (nypnypoBblii) 
UBeT; écarlate; scharlach; scarlet; skárlátvörös]. 
Chim.: Nuanţă de roșu viu. Sin. Stacojiu. 

In vopsitorie se întrebuințează diferite materii 
colorante cu această nuanţă, dintre cari cele mai 
importante sunt: : 

s. Ecarlat A. V. Roșu rezistent A. 

9. ~ Ciba [ua nypnypoBbiă; écarlate Ciba; 

Ciba-Scharlach; Ciba scarlet; Ciba-skárlátvörös]: 


H H H 
C cie 
Hc7 Ne—c=o Ostet -Seh 
Cc iai 
HC == C- CH 
AN a Sec? 
H H H 


Materie colorantă indigoidă. Se prepară sintetic 
din tioindoxil şi acenaften-chinonă. Deși este foarte 
scumpă, se întrebuințează în vopsitorie pentru 
combinaţii roșii, frumoase și rezistente. 

10. ~ de tioindigo [THOMHAĄHTO ambii (Ky- 
GoBblii) HHAHTOUHAHbIĂ KpacuTeJb; écarlate 
thioindigo; Thioindigo-Scharlach; thioindigo-scar- 
let; thioindigó-skárlátvörös]: 


H H H 
C G 
A 
HCÎ `c— c0 o=c“ A `ch 
| ll | 
H G C= pC CH 
N 
sc N7 c 
H H 


Materie colorantă indigoidă, preparată din tio- 
indoxil și isatină. E remarcabilă pentru colorații 
roșii rezistente. 

11. Ecartament [upuna NyTH, koneu; écar- 
tement de voie, largeur de voie; Spurweite; gauge, 
gage; nyomtáv]. Drum.: Distanţa dintre urmele de 
mers ale roților aceleiași osii a unui vehicul ru- 
tier, pe teren, socotită între axele acestor urme. 
Variază între 1,1 și 1,9 m, după natura vehicu- 
lului. La unele vehicule, cele două osii au ecar- 
tamente diferite, ecartamentul celei din faţă fiind, 
de obiceiu, mai mic. 

12. Ecartament de cale ferată [mupuna W. pi. 
NyTH (Konen); écartement de la voie ferrée; 
Spurweite der Eisenbahn; rail gauge; vasuti nyom- 
táv]. C. f.: Distanţa dintre cele două fire ale căii 
ferate, măsurată între fețele interioare ale șinelor, 
la 14 mm sub ni- 
velul fețelor de 
rulare (v. fig.). 
Pentru exploatări- 
le miniere și pen- 
tru liniile ferate 
industriale, ecar- 
tameniul variază 
între 380 și 800 
mm. Ecartamente- 
le cele mai frecvente în subteran sunt de 500 mm 
şi 600 mm (630 mm în Valea Jiului); peniru liniile 


latii a 


- —— 
Ecartament de cale ferată (a). 


tindustriale: 750 și 760 mm; iar pentru căile ferate 
înguste de circulație publică: 760 şi 1000 mm. 
“Ecartzmsntul normal al liniilor ferate e cuprins 
“între 1435 mm și 1448 mm, reprezentând cca 70%, 
“din totalul liniilor ferate din lume; în RPR, 1435 mm, 
"In URSS, 1524 mm. Alte ecartamente: Africa de 
„Sud, 1067 mm; Brazilia, 1600 mm; Spania şi Portu- 
galia, 1627 mm; Argentina, Chile, Indiile Răsări- 
“tene, 1676 mm. Sin. Lărgimea căii. 

1. Ecartament îngust (de cale ferată) [yskas 
KoneA; écartement faible, écartement étroit; 
‘Schmalspur; narrow gauge; keskenyvégányú 
nyomtáv]: Ecartament de cale ferată mai mic 
decât ecartamentul normal. 

2. ~ larg (de cale ferată) [mnporaa nonea; 
-écartement large; Breitspur; broad gauge; széles- 
-vágányú nyomtáv]: Ecartament de cale ferată mai 
;mare decât ecartamentul normal. 

3. ~ normal (de cale ferată) [nopmanbnaa 
WHpHHa W. A. OyTH (kOMeu); écàrtement nor- 
“mal; Vollspur, Regelspur, No'malspur; standard 
gauge; normál nycmtăv]. V. sub Ecartament de 
«cale ferată, şi sub Cale ferată normală. 

4. Ecartament vizual [BuH3yaJbHoe paccTo- 
AHHE; écartement des yeux; Betrachtunosbasis; 
«d stance between pupils; szemlélési alap, szem- 
köz]. Fotgrm.: Distanța dintre centrele de rotație 
-ale ochilor unui observator. Variază dela om la cm. 

s. Ecartamentul benzilor [pacc TOAHHe MORKY 
JeHTAMH KIHINE; écartement des bandes de 
clichés; Bildreihenabstand; distance between cli- 
eché bands; képsorozatköz]. Fotgrm.: Distanţa din 
axă în axă a două benzi sau a două șiruri de foto- 
grame vecine. 

e. Ecarturi [orxomb! (raGaunbie); écarts; Ab- 
-fălle;offal; dohânyhulladek]. Ind. tut.: Foiledetutun 
“cari se îndepărtează după controlul păpușilor de łu- 
tun, pentrucă nu corespund calității sau sunt umede, 

7. Ecdemit [ƏK4eMHT; ecdemite; Ekdemt; ec- 
demite; ekdemit). Mineral.: Fb [CI,Ol(As0;)s]. 
Cristalizează în sistemul pătratic. Se prezintă, de 
“obiceiu, sub formă de agregate compacte granu- 
oase, Ara clivaj bun după (001), duritatea 2,5, 
cr. sp. 7,1, luciu gras până la adamantin, coloare 
galbenă deschisă. până la verzuie. E translucid. 
Se găsește foarte rar în filoane metalifere. 

s. Ecgonină [ƏKrOHHH; ecgonine; Ekgonin; ec- 
-gonine; ekgonin]. Chim.: 

Alcaloid obținut prin CH>—CH-———CH-—COOH 
'hidroliza la cald a co- | | 
N—CH, CH—OH 


cainei cu acid clor- | 
CHA CN EECH, 


hidric concentrat. In 

aceste condițiuni, co- 

«caina se transformă în acid benzoic, alcool metilic 
şi ecgonină levogiră. Ecgonina este acidul «-irəpin 
carbonic, cara, încălzit, pierde bioxid de carbon, 
pentru a da tropină. Este un corp solid, alb, so- 
lubil în apă; se topeşte la 198”. Cocaina se poate 
regenera ușor prin metilarea și benzoilarea ec- 
goninei. Această proprietate e folosită în industrie 
“unde, în loc de a o extrage din alcaloizii cu cari 
:se găsaște în amestec, se transformă toate bazele 
ün ecgonină, 
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9. Ecgonobitum [orronoGuTyMen; ecgonobi- 
tume; Ekgonbitumen; ecgonobitumen; ekgonobi- 
tumen]. Ind. petr.: Clasă de bitumene libere, în 
care intră gazele naturale și petrolurile brute. Pe 
lângă hidrocarburi de natura celor cari se găsesc 
în petrol, se pot găsi resturi de catabitum cari, 
sub acțiunea căldurii, în urma unor reacții de de- 
polimerizare și de scindare a moleculelor, sau 
prin pierderea de bioxid de carbon (acizii grași 
și esterii lor din resturi de anabitum) trec, de 
asemenea, în hidrocarburi cari constitue peirolul. 

10. Eche (pymneJb; barre de gouvernail; He'm, 
Helmstock; tiller, tillow; kormânyrid]. Nav.: 
Bară fixată pe arborele cârmei și care folosește 
la manevrarea cârmei. La cârmele aclionate prin 


Echea cârmei. 


1) sertranul (pana) cârmei; 2) eche; 3) arborele cârmei; 4) 
etamboul cârmei; 5) talpa etamboulu'; 6) brăţara de ghidarei 
7) cadrul cârmei; 8) călcâiul etamboului, 


servomotor, echea are, la capătul liber, un sec- 
tor dinjat, care se angrenează cu pinionul de 
atac. V. fig. sub Cârmă. 

u. Echer [orep, yrIIOMEep, yrTOJIbHHK; équerre; 
Winkel; square; sz6g]. Tehn.: Unealtă peniru tra- 
sarea draptelor paralele cu o direcție dală. Se 
folosește și ca insirument de verificare a unghiu- 
rilor plane. — Exemple: 


12. Echer de trasare [rpaccupoBouiblii ƏKEp; 
équerre de traçage; Trassierungswinkelmaf; tra- 
cing square; háromszögű jelzővonalzó]: Echer 
de fontă sau de oțel, folosit la operațiunile de 
trasare. Servește la trasarea unghiurilor, la tra- 
sarea dreptelor paralele pe fețele verticale ale 
pieselor, sau, cu ajutorul unei rigle, la trasarea 
dreptelor paralele pe o suprafaţă plană, etc. Se 
construesc, obișnuit, echere de 45°, 60°, 90°, 
120° și 135°. Sin. Echer de trasaj. — Deosebim: 

13. Echer bloc [OTIHTbIÄ HAYTOJIbHHK; équerre 
en fonte; Gubwinkelmab; cast square; öntött 
háromszögű vonalzó]: Echer de fontă turnată, 
format din două plane perpendiculare. Se fo- 
loseşte pentru trasarea dreptelor paralele, pe 
fața verticală a unei piese așezate pe masa de 
trasare (v. fig.). 

14. ~ cu talpă [HayrOJIbHHK C NOAHORKOH; 
équerre à chapeau; Winkelmab mit Fubplatte; 
square with foot plate; talpas jelz&-hăromszâg]: 
Echer de trasare, înzestrat cu o talpă al cărei 
plan este perpendicular pe planul echerului (v. 
țig.). Cu ajutorul lui se trasează paralele pe o 
suprafață plană verticală a unei piese așezate 
pe masa de trasaj. Piesa se așază pe suporturi. 

15, ~ de centrare [HAyTOJIbHHK JIA HEHTpH- 
poganns; équerre de centrage; Zentrierungswin- 
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kelmab ; centring square; hăromszâgii felezâvo- 
nalz6]: Echer plan, pe care se fixează o riglă 
gradată, astfel încât o muchie a riglei să coin- 
cidă cu bisectoarea unghiului drept al echerului 
(v. fig.). Se folosește la determinarea centrului 
pieselor cilindrice, prin trasarea a doi diametri 
în două poziții diferite ale echerului. Unele echere 


szögű vonalzó]: Echer cu un braţ mobil, pen- 
tru a trasa diferite unghiuri (v. fig.). 

5 ~ simplu [NpocToii HayrobHHK; équerre 
simple; einfaches Winkelmab; simple square; 
egyszerü háromszögű vonalzó]; Echer de trasare, 
fără talpă, folosit pentru trasarea de paralele pe 
suprafața plană a unei piese (v. fig.). Trasarea 


de cenirare au și o riglă culisantă v. și Trasare. | nu se poate face decât folosind şi o riglă pe: 


E Sc 


Echere de trasare. 
1) echer simplu; 2) echer cu talpă; 3) echer în unghiuri; 4) 
echer simplu la 120°; 5) echer mobil; 6) echer bloc; 7) 
echer în T, cu talpă; 8) echer de centrare. 


1. Echer de control 
équerre de contrôle; Kontrolle-Winkelmak; control 
square; háromszögü ellenörző vonalzó]: Echer 
pentru controlul perpendicularității a două fețe 
ale unei piese. Un braț al echerului, mai lat, se 
aşază pe masa care susține piesa, iar celălalt 
se aplică pe faţa controlată. 

2, ~ în T, cu talpă [HayroJIbHHK B popme 
T € NOAHOmKOII; équerre en T à chapeau; 
T-Winkelmab mit Fukplatte; T-square with foot 
plate; T.-alaku talpas héromszögű vonalzó]: Echer 
de forma unui T, cu o talpă într'un plan perpen- 
dicular pe planul T-ului (v. fig.). Cu ajutorul 
tălpii, echerul se așază pe masa de trasare. 

3. ~ în unghiuri [Manra; équerre à onglet; 
Gehrdreieck; mitre square; háromszögű jelző 
vonalzó]: Echer cu care se pot trasa câteva un- 


ghiuri de mărimi diferite (v. fig.). Se confecļio- | 


nează din tablă de oțel cu o talpă la 90%, cu 
care se așază pe masa de trasare. Tabla verti- 
cală este tăiată astfel, încât determină un unghiu 
de 135° și două de câte 90°. 

4 ~ mobil [Manra, yrnoBoii əKep, nOg- 
BHAHOH HayrOJIbHHK; équerre mobile, fausse 
équerre;  Gehrmab, Schrägmak, Schrägwinkel, 
Stellwinkel, Schmiege; bevel (rule), angle be- 
vel, mitre rule, mitre square; beállitható három- 


[koHTpoJIbHbIÄ əkKep; | 


care alunecă echerul. 

s. Echer [orep, HayroJIbHHK; équerre; Win- 
kel; square; szögmérő]. Topog.: Instrument folo- 
sit la ridicarea perpendicularelor pe aliniamente 
drepte şi la determinarea punctelor de inter- 
secțiune ale aliniamentelor perpendiculare. — Ti- 
purile mai importante sunt: 

7, ~ cu oglinzi [onrnuecruii ep; équerre à: 
miroirs;  Winkelspiegel, Spiegelkreuz;  optical 
square; szögtükör]: Echer compus din două oglinzi 
cari formează între ele un unghiu orizontal de 
509. Principiul pe care se bazează construcţia: 
instrumentului este următorul: sistemul rigid de 
două oglinzi cari formează între ele unghiul: 
a, primind pe una din oglinzi o rază incidentă: 
(care materializează un aliniament) o reflectă pe- 
cea de a doua oglindă care, la rândul ei, o 
reflectă într'o rază emergentă finală (materiali- 
zând al doilea aliniament) și care formează, cu 
raza incidentă iniţială, unghiul ;=2a; când 
a= 50%, unghiul aliniamentelor este de 100°. 


Echere. 
A) echer cu oglinzi; B) echer cu prismă triunghiulară. 
Rj) rază incidentă; R,) rază reflectată; 1) oglinzi; P) prismă 
a 


s. ~ cu prisme [MpH3MATHYECKHÄ dep; 
équerre à prismes; Winkelprisma; prismatic square, 
rectangular square; szögprizma]: Echer compus 
din două prisme montate înir'o cutie metalică, 
cu ferestre laterale, fixată de un mâner. Se deo- 
sebesc: echere cu prisme triunghiulare (triunghiu. 
isoscel dreptunghiu), cu prisme patrulatere sau 
cu prisme pentagonale; se folosesc și echere cu: 
o singură prismă (v. fig ). Construcţia echerului cu 
prisme se bazează pe principiile reflexiunii, re- 
fracțiunii și al reflexiunii totale. — Exemple: 

Echerul Wild (echer cu prisme) e constituit 


| din două prisme pentagonale așezate într'o cu- 


tie metalică, având la partea de jos o montură 
metalică prin care se poate fixa pe un picior 
special. — Echerul Zeiss e constituit din două 
prisme pentagonale, ca și echerul cu prisme 
descris mai sus. 


1. Echer de arpentor [3emnemepnblii yroJb- 
HHK; équerre d'arpenteur; Winkelkopf; surveyor's 
square; szögtüző dib]: Echer 
compus dintr'o cutie metalică, 
de formă prismatică octogonală, 
cilindrică, tronconică sau sfe- 
rică, având ferestruici continuate 
prin tăieturi dispuse, astfel, în- 
cât planele de viză să formeze 
unghiuri de 1009 sau de 509, 
Ferastruicile sunt străbătute 
axial de fire subțiri (lățimea 
tăieturii: 0,5:::1 mm); partea 
inferioară a echerului are o 
montură de înșurubare într'un 
jalon special care servește ca 
picior şi are o nivelă sferică 
cu bulă de zer, peniru a asigura 
verticalitatea axei de simetrie a instrumentului. 

2. Echicurent |[npaMoTrounbiii; équicourant; 
Gleichstrom; uniflow; egyentram]. Tehn.: 1. Cir- 
culaţia fluidului motor într'o mașină, într'un sin- 
gur sens, atât la admisiune cât și la evacuare, 
de ex. într'o mașină cu abur cu echicurent. — 
2, Circulația, în același sens, a două sau a mai 
multor fluide, într'un sistem tehnic în care își 
pot influența mutual mărimile de stare, fie prin 
contact direct, fie printr'un corp intermediar, de 
ex. la condensatorul' cu echicurent. 

3. Echidistanţă  [paBencrao  paccroanniă; 
&quidistance; Schichtenabstand; equidistance; ré- 
tegvonal szint, retegvonal külömbség]. Topog.: 
Diferența de înălțime constantă dintre niște plane 
orizontale (de fapt, dintre suprafețele de nivel 
curbe, cari, pe porțiuni mici, se consideră plane). 
Prin intersecțiunea lor cu suprafața neregulată a 
scoarței terestre, rezultă curbele de nivel ale 
reliefului. Echidistanţa reală se măsoară pe ver- 
ticală și caracterizează succesiunea curbelor 
de nivel; o echidistanță de 5 m, de ex., carac- 
terizează curbe de nivel cu diferența de 5 m 
ntre planele lor orizontale. 

4. Echien [opnHux Iet; equienne; gleichaltrig; 
evenaged; egyenl6koru]. Silv.: Calitatea unui ar- 
boret de a avea numai arbori de aceeași vârstă. 

s. Echigranular [paBHOMEpHO - sepuncrbiiă; 
equigranulaire; gleichkârnig; equigranular; egy- 
forma szemcséjű]. Petr.: Calitatea unei roce 
de a avea o siructură în care intră cristale cu 
dimensiuni apropiate. 

e. Echilateral [paBnocroponnnii; équilatéral; 
gleichseitig; equilateral; egyenoldalu]. Geom.: Ca- 
litatea unui triunghiu de a avea toate laturile egale. 

7, Echilibrare [ypaenoBemuBanne Macc B 
ABHeHnn; équilibrage des masses en mou- 
vement; Ausgleichung, Auswucht, Massenausgleich, 
Ausgleich der Massenwirkungen; balancing of 
the moving masses; kiegyensúlyozás, mozgółö- 
megek kiegyensúlyozása]. Mş.: Operaţiunea de a- 
nulare a tuturor forțelor de legăłură cari se exer- 
cită asupra pieselor solide ale unui sistem, ex- 
cluziv fiindcă acestea se găsesc într'o anumită miş- 
care, prin adăugirea la sistem sau prin îndepărtarea 


Echer de arpentor. 
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din el a unor mase alese și dispuse convenabil. 
Forțele de legătură condiţionate excluziv de 
mișcarea unor piese, apar când piesa se găsește 
într'o mișcare oarecare, cu excepțiunea aceleia 
de translație uniformă, de ex. când ea efectuează 
o mișcare periodică. Suprimând, prin echilibrare, 
aceste forțe de legătură, se menajează sistemul 
de legătură (palierele, etc.) şi se evită oboseala 
sau o eventuală rupere a materialului, vibra- 
tiile (eventual de rezonanță) provocate prin des- 
echilibrul sistemului în mișcare, ale batiului sau 
ale fundaţiei lui, și eventuala instabilitate a siste- 
mului în deplasare, când acesta este un vehicul. 

După principiul lui D'Alembert, adăugind for- 
telor efectiv aplicate și forțelor de legătură cari 
se exercită asupra unui corp în mișcare un sis- 
iem de forțe fictive, inerțiale, egale, pentru di- 
feritele puncte materiale, cu produsul cu semn 
schimbat al maselor lor prin acceleraţiile lor 
absolute, se obţine un sistem de forțe care sa- 
tisface condiţiunile de echilibru; corpul ar fi deci 
în echilibru sub acțiunea combinată a forțelor 
efectiv aplicate, a celor de legătură şi a celor 
inerțiale (presupunând adică şi forțele inerțiale ca 
efectiv aplicate). Fiindcă prin echilibrare se urmă- 
rește numai anularea acelor forțe de legătură cari 
apar excluziv fiindcă sistemul se găsește în 
mișcare, o piesă solidă, incluziv eventuala masă 
adăugită ei peniru echilibrare, satisface con- 
dițiunea de echilibrare, dacă forțele ei inerțiale 
formează un sistem de forțe în echilibru, adică 
dacă se anulează atât rezultanta lor, cât și mo- 
mentul lor rezultant în raport cu un punct, 
fiindcă, în acest caz, nu mai apar și forțe de le- 
gătură datorite punerii în mișcare a sistemului. 
Există mișcări, cum sunt cele de rotație în jurul 
unei axe fixe, fală de cari un sistem se poate 
echilibra prin adăugirea unor mase convenabile, 
solidariza!e cu anumite piese ale sistemului, sau 
prin îndepărtarea unor părți neesențiale din masa 
pieselor lui; sistemele se echilibrează total în 
raport cu aceste mișcări. Există însă și mişcări, 
cum sunt cele alternative, față de cari un sistem 
poate fi echilibrat eventual numai prin adăugirea 
unor mase convenabil alese, cari ar trebui să efec- 
tueze o anumită mișcare față de piesele siste- 
mului, și deci nu pot fi solidarizate cu niciuna 
din ele; această dispoziţie dând, de obiceiu, com- 
plicații și dificultăţi construclive și în serviciu, se 
adoptă extrem de rar; sistemele se echilibrează, 
de obiceiu, numai parțial în raport cu aceste 
mişcări, în măsura în care se pot anula cele mai 
importante din forțele de legătură considerate, 
prin mase solidarizate cu piesele sistemului. 
Practic, se determină întâi mărimea și poziția 
maselor neechilibrate, iar apoi se procedează la 
echilibrarea lor, fie îndepărtându-le, când se 
poate, fie adăugindu-le alte mase. — Echili- 
brarea e o abreviație pentru termenul complet: 
Echilibrarea acțiunii maselor în mișcare. 

După mișcarea sistemului, deosebim: 

s. Echilibrare a unui corp în mișcare de ro- 
tație[ypaBnoBemnBanune Bpamaroneroca Tea; 
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&quilibrage d'un corps en mouvement de rotation; | dreptelor duse perpendicular pe axa de rotație, 


Ausgleichung eines rotierenden Körpers; balan- 
<ing of a rotating. body; egy forgásban lévő test 
kiegyensúlyozása]: Echilibrarea unui corp în miş- 
<are de rotație în jurul unei axe fixe. Rezultanta 
F, a forțelor inerțiale și momentul rezultant iner- 
țial al unui corp în mișcare de rotație se pot 
exprima, într'un sistem de coordonate. cartesiene 
trirectangulare fix în raport cu el, sub forma: 

Fps mo, Mol, 

F, = mo?y, M, 02, 


ry ry 
Fes = M, =0 
unde F,,, F,, şi F,, sunt componentele rezul- 
tantei foijélor inerțiale (F,), iar Mu M,, ṣi M, 


componentele momentului rezultant inerţial (M, Ş 
m este masa totală a corpului, O,axa de rotație, 
w vitesa unghiulară a corpului, x, și y,. coordo- 
natele centrului de greutate, iar se I, momen- 
tele cenirifuge de inerție în raport cu perechile 
de axe y, z şi x, z. Condiţiunea de echilibrare 
a corpului este ca F,=0 şi M,=0, sau F,,=0, 
F,„=0 şi M,„=0, M,y=0, adică x,=0, y,=0 
şi I,,=0, I,,=0; deci centrul de greutate al cor- 
pului să se găsească pe axa de rotaţie, iar axa 
-de rotaţie trebue să coincidă cu o axă centrală 
-de inerție a corpului. Din cauza toleranțelor ad- 
mise sau a neomogeneităţii materialului, sistemele 
tehnice în mișcare nu satisfac ambele condițiuni 
prin fabricaţie, și rezultanta F, a forţelor inerţiale 
reprezintă o forță centrifugă, iar momentul rezul- 
tant inerţial M, dă un moment inerţial centrifug; 
-ambele cresc cu pătratul vitesei unghiulare. Echi- 
librarea se poate realiza prin adăugirea a două 
maje m, și ma, situate în două plane oarecari, 
diferite, paralele, şi perpendiculare pe axa de 
roiație. Dacă x,, yu, Zi şi Xa, Ya, Zə sunt coor- 
donatele celor două mase adiţionale, condijiunile 
-de echilibrare a ansamblului corp plus mase de 
echilibrare sunt: 

mx, ti Xitmaxa=0 | adică rezultanta totală 

My, +M Yı HM Ya =0 R,=0 

1, +M Y1Z1 +M YəZ4=0) adică momentul total 
Iys HM Xa Zu + Ma XZ =0 M,=0 

de unde urmează: 


Ins MxeZa Ipm 
mx% = i MaX = i 
Za—Z Zi —Za 
Lys MycZa _ ya myg 
Ps 393 
Zə— Z; Zi—Za 


Dacă se fixează poziţia celor două plane, prin cotele 
Zi Şi Za, rezultă un sistem de patru ecuații cu patru 
necunoscute: 74 Xi, MaXor Mg Xg Ma Xa, din cari se 
deduc valorile necunoscutelor, și deci ale mase- 
lor de echilibrare, cari sunt cu atât mai mici, cu 
cât distanța dintre cele două plane i echilibrare, 


D 


Za—Z, este mai mare; rapoartele ? = 1 şi 2 sunt 


definite și reprezintă coeficienții dei mă ai 


din punctele în cari sunt concentrate masele de 
echilibrare; distanțele maselor de echilibrare față 
de axa de rotaţie, dacă se aleg m, și me, sunt 
definite prin relaţiile 

=Ņx? +7} şi Ta= Vara. 


Reacțiunile Q și Q” în cele două paliere sunt 
date prin valorile componentelor: 


I 
Q,=0° (F -mz,); 


I 
Q,= >02; 
2 Ia a 
Q, =w- mo); d 
h I 0 
Q am; N Gluo) 
Q,=0 0,=0 ' d 
în cari d este distanța F 


d=za—z, dintre cele 


două plane (v. fig.). 
Se deduc rapoartele 
Q, și Q, 
AŞ 
adică direcţiile celor 
două forțe perpendicu- 
lare pe axa de rotaţie 
cari sunt independente 
de vitesa unghiulară; 
poziția relativă a palie- 


Corp în mișcare de rotație. 
O și Q')reacliunile în paliere; F, 
forța centr ilugă de inerție F,, 
= mata Fpy=motye i CG cen- 
trul de greutate al corpului; 
Xe Yel coordonatele cenjrului 
de greutate; M,) momentul re- 
zultant inerţial (M, y=0°I ze 
M pp 00 șa); 0xy2) triedru tri- 
rectangular solidar cu corpul 
în mişcare de rotația în jurul 

axei oz, 


relor (distanţa d) fiind 

dată, valoarea reacţiunilor depinde de pă- 
tratul vitesei unghiulare, de distanța dintre centrul 
de greutate și axa de rotație 


Vai + ya! 
de masa m a întregului corp în rotație, și de 
momentele de inerție centrifuge I}, şi 1. Echi- 
librarea unui corp în mișcare de rotație se face 
static, dinamic sau prin procedee generale, după 
felul desechilibrării pe care o prezintă. 


1. Echilibrare statică [craruuecnoe ypaBnoBe- 
IIHBaHHE HJIH GanancnpoBanue; equilibrage sta- 
tique; statische Ausgleichung; static balancing; sztáti- 
kus kiegyensulyozás]: 
Echilibrarea unui corp 
în mişcare de rotație 
a cărui axă de rotație 
e paralelă cu axa 
centrală de inerție 
dar nu conține cen- 
trul de greutate al 
masei în rotație (v. 
fig.). Trebue echili- 
brată numai rezul- 
tanta F,= mu?r, a forțelor inerţiale centrifuge, 
a cărei prezență se constată printr'o încercare stati- 


Detormajia axei de simetrie, prin 
desechilibrul static al unui corp 
în rotație. 

F,) forță inerțială centrifugă; 
oz) axă de rotație. 


<ă. Echilibrarea se face fie prin două mase, fie adă- 


ugind sau îndepăr- 
tând o masă de pe dia- 
metrul care trece prin 
centrul de greutate, 
re fiind distanţa 
dintre centrul de 
greutate și axa de 
rotație. Practic, pro- 
cedeul de echili- 
Erare consistă în a 
așeza arborele corpu- 
lui pe două mu- 
chii ascuțite, situate 
într'un plan orizon- 
tal (v. fig.). Corpul 
cu arborele se va 
roti până când cen- 
trul de greutate va a- 
junge în poziția cea 
mai de jos. Echili- 
brarea se realizează 
dacă se scoate o 
cantitate de material 


Echilibrarea statică a unui corp în 
rotaţie, prin două mase, 
a) corp în mişcare de rotaţie; b) 
arbore de rotație; oz) axă de ro- 
tație;. G) greutatea corpului, apli- 
cată în centrul de greutate CG ; 
CG) centrulde greutate al corpului; 
rc) distanța centrului de greutate 
la axa de rotaţie; mu) şi ma) ma- 
sele de echilibrare așezate în pla- 
nurile de echilibrare; A) şi B) mu- 
chii ascuțite. 


din planul verlical, care conţine cele două puncte 
de sprijin, de aceeași parte cu centrul de greu- 


tate, pentru a aduce 
centrul de greutate 
al corpului pe axa 
lui de rotație — sau 
dacă se adaugă o 
cantitate de material 
în partea opusă (v. 
fig.). Procedeul se 
aplică numai la e- 
chilibrarea corpuri- 
lor în rotație a căror 
grosime este miză 
în raport cu dia- 
metrul. Când cor- 
purile au grosime 


mare, echilibrarea 
statică este insufi- 
cientă: centrul de 


pice: 
Rem w R 


Echilibrarea statică a unui corp în 
rotație, printr'o masă, 
re) distanța centrului da greutate 
la axa de rotaţie; F,) rezultanta 
forțelor inerțiale mar, ale corpului; 
Cg) centrul de greutate al cor- 
Pului; r) distanța masei de 
echilibrare la axa de rotaţie; F,) 
forța inerțială centrifugă” de echi- 
librare dată de masa adăugită m; 
oz) axă de rotație. 


greutate al corpului nu se găseşte totdeauna în 


planul de simetrie al 
librare nu poate fi 


plasată exact pe su- 
portul forței centri- 
fuge, așa încât echi- 
librarea statică poate 
produce, prin eroare 
de operațiune, un 
moment inerţial cen- 
trifug. Echilibrarea sta- 
tică se efectuează la 
“volane, discuri, etc. 
(v. fig.). In mişcare, e- 
fectul desechilibrării 
statice se mai numeș- 
te și bătaie. 


corpului și masa de echi- 


Echilibrarea dinamică a unui disc 
în rotație. 

(B,.— Pa moment inerţial cen- 

irifug de echilibrare; oz) axa de 

rotaţie; grosimea s fiind mică, 


momentul P,:s este neglijabil. 


1. Echilibrare dinamică [aunamnuecroe ypaB- 
HOBeniHBaHue (GanancupoBanue); &quilibrage 
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dynamique; dynamische Ausgleichung; dynamical 
balancing; dinamikus kiegyensúlyozás]:  Echili- 
brarea unui corp în mişcare de rotație al cărui 
ceniru de greutate se găsește pe axa de rotație, 
dar a cărui axă de rotație nu coincide cu axa 
centrală de inerție. 5 
In acest caz, rezul- 
tanta forțelor centri- 
fuge este nulă (v.-% 
Echilibrarea unui corp 
în mișcare de rotație), 
dar rămâne momentul 
inerţial centrifug, e- 
chivalent cu două 
forța antiparalele si- 
tuate într'un plan care 
trece printr'o axă cen- 
trală de inerție a corpului (v. fig.). Echilibrarea 
corpului se face adăugind sau îndepărtând două 
mase în două puncte 
convenabil alese, cari 
să dea un moment 
compensator (v. fig.). 
Desechilibrarea se 
constată şi se preci- 
zează printr'un pro- 
cedeu dinamic, cu 
ajutorul unor mâășini 4 
speciale. Desechili- ž 
brarea dinamică in- 
tervine la corpurile cu 
grosime mare în ra- 
port cu diametrul, și 
se anihilează, obiș- 
nuit, prin procedeul 
de echilibrarea gene- 
rală, care include și 


Deformaţia axei de simetrie prin 
desechilibrul dinamic al unui corp 
în ratație. 

(P—P) moment inerţial centrifug; 

oz) axa de rotație. 


echilibrarea statică. In 
mișcare, efectul dese- 
chilibrării dinamice se 
mai numește și fulare. 

2, ~ generală[o6- 
uee YpaBHOBELIH= 


“Echilibrarea dinamică a unui corp 


în rotație. 
M,=P * 1) moment centrifug iner- 
țial (M, e vectorul moment); 
CG) centrul de greutate al corpu- 
lui; m4) şi ma) masele de echi- 


BaHHe; &quilibrage librare; 22—24) distanța dintre cele 
général; allgemeine 4 uš plane de echilibrare; a) vi- 
Ausgleichung; ORE egia unghiulară; ri) și re) distan- 
ral balancing; álta- țele celor două mase m şi mə 
lânos kiegyensulyo- față de axa de rotație oz; 
zás]: Echilibrarea ge- Ea asi, 


nerală a unui corp 

în mişcare de rotație, prin mase situate în două 
plane paralele, perpendiculare pe axa de rotaț.e. 
Sistemul forțelor inerțiale se reduce la o rezul- 
tantă și la un moment (v. Echilibrarea unui corp 
în mişcare de rotație), iar rezultanta și cele două 
forțe antiparalele echivalente cu momentul (și 
situate într'un singur plan care trece prin axa cor- 
pului), sunt perpendiculare pe axa de rotație și 
echivalente cu două forțe perpendiculare pe axa 
de rotație, dar necoplanare (v. fig.). Pentru gă- 
sirea defectelor de echilibrare se folosesc ma- 
şini speciale, bazate pe una din următoarele me- 
tode de echilibrare: a celor două mase, a celor 
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trei mase, a celor patru mase, etc. și folosind 
calculul indicat sub Echilibrarea unui corp în miș- 


care de rotație (v.). 
Fac parte din această 
categorie mașinile de 
echilibrare cu paliere 
independente, etc. 
(v. sub  Echilibrare, 
mașini de ~). 

1. Echilibrare, me- 
toda celor două mase 
pentru ~ [meron 
ABYX Mace ANA 
YpaBHOBemuBaHHA; 
méthode des deux 
masses pour -l'equi- 
librage; Zweimassen- 
verfahren - Ausglei- 
chung; two masses 
method of balancing; 
kéttőmeges kiegyen- 
sulyozási eljárás |: Me- 
todă care permite de- 


Echilibrarea generală a unui corp 
în rotație. 

M,(P;, —P) moment centrifug 

inerţial; F,) rezultanta forțelor 

inerțiale rotitoare; S) sumaP+F,, 

P şi S) două forțe necoplanare, 


terminarea directă, pe perpendiculare pe axa de rotaţie, 
mașină, și fără cal- fm w?n 
cul ulterior, a va- 
lorii și a poziţiei 
a două mase com- 
pensatoare de a- 
dăugit sau de în- snot 
depărtat, în două 


plane paralele și Echilibrarea generală a unui corp 
h în rotație (caz particular: momentul 
perpendiculare Pe centrifug perpendicular pe forța cen- 
axa de rotație, nu- tritugă). 
mite plane de echi- Pp —P,) moment centrifug de echi- 
librare. Se aleg librare; F,) forța inerțială centri- 
cele două plane, fugă de echilibrare; oz) axa de ro- 
se rotește sistemul tajie; œ) vitesa de rotaţie; m) şi 
arbore-corp, şi se mə) mase de echilibrare ale mo- 
lasă liber ca el să mentului inerţial; m.) masa de echi- 
oscileze la vitesa librare a forţei inerțiale centrifuge; 
de rezonanță în- 7 7 7e) distanțele maselor de 
tr'un plan orizon- echilibrare, față de axa de rotaţie oz. 
tal, succesiv în jurul câte unei axe verticale situate 
în fiecare din cele două plane de echilibrare. 
Prin citire pe maşină se determină, succesiv, cele 
două momente cari produc oscilația. Fiindcă mo- 
mentele sunt egale cu produsul dintre forță și 
distanța dintre planele de echilibrare (care se 
cunoaște), se determină forța momentului inerţial, 
adică mur, respectiv mara, ca și pozițiile lor un- 
ghiulare. Cu această metodă lucrează mașinile 
de echilibrare cu cadru. 

2. ~, metoda celor trei mase pentru ~ [Me- 
TOA Tpex macc AIA YpaBHOBEIIHBAHHA; Mé- 
thode des trois masses pour l'equilibrage; Drei- 
massenverfahren-Ausgleichung; three masses me- 
thod of ba'ancing; három tömegű kiegyen- 
súlyozási eljárás]: Metodă care permite deter- 
minarea valorii și a poziției a trei mase com- 
pensatoare în două plane de echilibrare. Re- 
clamă două plane de oscilație diferite de cele 


două plane de echilibrare. Ca și la metoda celor 
două mase, sistemul este făcut să oscileze suc- 
cesiv în cele două plane de oscilație, și se 
găsesc trei mase de echilibrare în cele două 
plane de echilibrare. 


Exemple de echilibrare a pieselor în mișcare 
de rotație: 

3. Echilibrarea arborilor cotiți [ypaBnoBemu- 
BAHHE KOJIEHYATbIX BaJIOB; &quilibrage desarbres 
coudes; Ausgleichung der gekrâpffen Wellen; cran- 
ked shaft balancing; könyökös tengelyek kiegyen- 
súlyozésa]: Pentru determinarea condiţiilor de echi- 
librare a arborilor cotiți se folosesc mașini speciale 


Echilibrarea arborelui cotit al unui motor cu ardere internă 
policilindric, 
1) arbore motor; 2) contragreutate. 


(Olsen, Losenhausen, etc.). La periferia arborelui 
se fixează contragreutăți de echilibrare. sau 
arborele se încarcă cu material de greutate spe- 
cifică mare. Uneori arborii au contragreutăți tur- 
nate odată cu ei, cărora li se mai aduc numai 
corecţii. Câteodată se face și o echilibrare a ansam- 
blului format din arbore și blocul motor. 


4 ~ elicei de avion [ypaBnoBeuinBanne 
nponennepa camonăra; &quilibrage de I'helice 
d'avion; Luftschraubeausgleich; airplane propeller 
balancing; légcsavar kiegyensúlyozása]. Av.: Echi- 
librarea elicei unui avion se face static, dinamic 
şi aerodinamic. Echilibrarea statică se face mai 
întâi separat pentru pale, apoi pentru butuc, 
şi, în cele din urmă, pentru butucul cu pale- 
le montate. Se verifică și unghiurile dintre pa- 
le (180° la două pale, 120° la trei, etc.). Procedeul 
folosit pentru constatarea desechilibrului static 
este acela aplicat unui corp în mişcare de rota- 
ție (v.), iar echilibrarea se efectuează prin in- 
troducerea de fire de plumb în interiorul șurubu- 
rilor de strângere a palelor în butuc (v. Echilibrare, 
mașina de ~ statică a elicei). Desechilibrul dinamic 
se verifică trecând prin toate vitesele, dela zero 
până la vitesa maximă. Elicea trebue să fie 
echilibrată dinamic pentru orice regim. Verificarea 
se face aducând elicea la vitesa critică, și deter- 
minând forța momentului inerţial centrifug. In acest 
scop se folosesc mașini bazate pe acest principiu 
(v. Echilibrare, mașina de ~ dinamică a elicei). 
Echilibrarea aerodinamică are de scop să aducă 
direcţia forței rezultante aerodinamice (rezultanta 
a două sau a trei forțe, după numărul de pale) 
pe direcţia axei arborelui elicei. De obiceiu, 
prelucrarea trebue făcută precis, spre a nu fi 
nevoie de o astfel de echilibrare. Excepţional, 
se face o probă în tunelul aerodinamic. 


1. Echilibrarea mașinilor electrice [ypaBHOBe- 
UIHBAHHE (BbIPaBHHBaAHHE, KOMNEHCanHA) 3- 
JIEKTpHYECKHX MAIIHH; &quilibrage des machines 
électriques; Ausgleichung der elektrischen Ma- 
schinen; electric machine balancing; villamos gé- 
pek kiegyensúlyozása]: Echilibrarea rotoarelor ma- 
şinilor electrice la vitesa de regim. Se efectu- 
ează, obișnuit, prin două metode. Se taie șanțuri 
circulare în ambele părți laterale ale rotorului, 


în cari se introduc succesiv, până la echilibrare, | 


inele incomplete, a căror lungime de arc variază. A 
doua metodă consistă în a se introduce piese iden- 
tice și adaptabile în șanțuri, până ce se obține o echi- 
librare completă, indicată de maşina de echilibrat. 

2. ~ turbinei [ypaBHoBemnBanue TypOuHbl; 
equilibrage de la turbine; Turbinenausgleich; tur- 
bine balancing; tur- 
bina  kiegyensulyo- 
zása]: Echilibrarea 
rotoarelor turbinelor 
cu abur sau cu apă. 
Se face o echili- 
brare generală, echi- 
librarea statică fiind 
insuficientă la rotoa- 
rele de o lățime a- 
preciabilă față de 
diametru. Peniru ro- 
toarele turbinelor cu 
abur se poate face 
o echilibrare statică 
pentru fiecare etaj, 
și apoi o echilibrare 
generală pentru an- 
samblu. 

3. Echilibrarea 


care alternativă, la mecanismul bie- 


Forțele inerțiale ale maselor în miş- | 


mecanismului bielă- 
manivelă |ypaBno- 
BENIHBaAHHE KpH- 
BOLIHINIHO = IA TyH- 
HOrO MexaHuH3Ma; 
equilibrage du mé- 
canisme bielle-ma- 
nivelle; Ausgleich 
desKurbelgetriebes; 
equilibration of the 
crank mechanism; 
forgattyús hajtómű 
kiegyensúlyozása]: 
Anularea forțelor de 
legătură provocate 
de vitesa variabilă ca 
mărime și sens ame- 
canismului bielă-ma- 
nivelă în mișcare pe- 


lă-manivelă 
(motor cu ardere inlernă, monoci- 
lindric, vertical). 
A) bulonul pistonului; B) butonul 
manivelei (respectiv fusul cotului); 
AB) bielă; BC) manivelă (brațul co- 
tului); C) arbore molor; F4) forța 
inerjială a maselor în mişcare alter- 


nativă, aplicată în A; Lel mo- | 


mentul LXCD ce se înglobează în 
cuplul motor; N,-N) momentul de 
basculare NXAC, 

Ni ARAE p CE, 
Vi- sinte AB 
F, -F) momentul de basculare apli- 
cat fundațiilor FX HI=Ñ X AC; L) 


componenta forței inerțiale F p, după | 


direcția bielei; N) componenta for- 


tei inerțiale Fp, perpendiculară pe | 


axa cilindrului; ©) unghiul manivelei 
(cotului) cu axa cilindrului; $) un- 


krpo ei Ba EE EST ghiul bielei cu axa cilindrului. 


bielă-manivelă, masele în mişcare se impart în trei 
categorii: mase rotitoare (fusul și braţele cotului, 
respectiv manivela cu butonul de manivelă), 
mase în mișcare alternativă rectilinie (pistonul, 
cu bulonul pistonului, respectiv pistonul, tija 
pistonului și capul de cruce) și mase de piese 
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în mișcare de oscilație, la care un capăt se ro- 
teşte, iar celălalt capăt este condus într'o miş- 
care rectilinie alternativă (biela motoare, etc.). 
Pentru simplificarea soluționării problemei echi- 
librării, se consideră masa bielei descompusă în 
două mase, una concentrată în capul bielei (cu 
mişcare rotitoare), iar cealaltă în piciorul bielei 
(cu mișcare alternativă); se presupune că ma- 
șina are. un grad de neregularitate zero; se 
neglijează masele în mişcare ale distribuţiei și 
ale mașinilor auxiliare; se neglijează rezistenţele 
din frecare în paliere și în ghidaje, și forțele de 
inerție provocate de mişcarea de oscilație a 
bulonului de piston. Forțele inerțiale ale mase- 
lor rotitoare (incluziv o parte din masa bielei) 
dau o forță F,=m,w?d, unde m, este masa, 
w vitesa unghiulară și d distanța dintre centrul 
de greutate și axa de rotație (v. fig.). Rezultanta 
este o forță centritugă constantă în mărime (la 
vitesă unghiulară dată) și având direcția manivelei, 
deci variabilă ca direcție față de fundaţie; ea 
provoacă vibrații într'un plan vertical, perpendi- 
cular pe arborele motor. Forțele inerțiale ale 
maselor în mișcare alternativă (incluziv o parte 
din masa bielei) dau o forță a cărei expresiune 
simplificată este F,„—m,w?r (cos Y-+icos 29), 


| unde m, este masa corpurilor în mişcare alter- 


nativă, r este raza manivelei (lungimea brațului) 
© unghiul de rotație al manivelei, măsurat în ra- 


| port cu axa motorului, iar A este raportul dintre 
raza manivelei (lungimea bra|ului) şi lungimea 


bielei. Rezultanta are mă- 
rime și sens variabil, dar 
o direcție constantă, după 
axa cilindrului. Ea este suma 


| dintre forța de inerlie pri- 


mară F=muw?r cos, şi 


"forța de inerție secundară 


F,=m, wr A cos 2 %. Forța 
de inerție a maselor în miş- 


"care alternativă F, aplicată 


asupra piciorului bielei, se 
descompune în două forțe, 
după două direcţii: una per- 
pendiculară pe axa cilindru- 
lui (care provoacă reacţiunea 
laterală) şi una dupăaxabielei. 
Ele dau două momente, în 
jurul arborelui motor, și o 
forță egală cu F,, care 
lucrează asupra arborelui 
motor. Un moment se înglo- 


Echilibrarea unui meca- 
nism bielă-manivelă. 
1) bielă; 2) manivelă; 3) 
contragreutate; 4) butonul 
manivelei; 5) piciorul bie - 
lei; F,) forța centrifugă 
de echilibrare; F,) forța 
inerțială a maselor roti- 
toare. 


bează în cuplul motor, deci efectul lui este ani- 
hilat prin volant. Al doilea, momentul de bascu- 
lare, tinde a răsturna cilindrul în jurul arborelui 
și efectul lui este anihilat prin fixarea motorului 
pe fundaţie. Valoarea reacţiunii laterale 


_ Fa'àsin® 
VT—Asin? Y 
este variabilă cu unghiul şi dă deci vibrații 
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într'un plan orizontal care trece prin axa arbo- 
relui motor. Forța inerțială F, care lucrează asu- 


pra arborelui motor provoacă arborelui motor 
vibrații, într'un plan vertical. Echilibrarea forței 
inerțiale F, a maselor rotitoare, se efectuează 


prin aşezarea unei mase diametral opuse sau a 
două mase situate în cele două plane de echi- 
librare, la intersecțiunea lor cu planul care trece 
prin axa arborelui și prin centrul de greutate al 
masei rotitoare (v. sub Echilibrare statică, Echi- 
librare dinamică, Echilibrare generală). Echilibra- 
rea forței inerțiale F, a maselor în mişcare al- 


ternativă se poate face parțial, prinir'o contra- 
greutate situată pe axa manivelei (brațului) și 
diametral opusă butonului (fusului), care, prin 
rotire, dă o forță centrifugă F,=m'w? r', unde 
m’ este masa și r’ distanța dintre ea și axa de 
rotație, și ale cărei componente pe două : axe 
rectangulare sunt: F, „=m w? r’ cos? şi Ea 


w? r’ sint., 
Componenta F,, poate echilibra forța inerțială 


primară F,, dar rămân neechilibrate: forța inerțială 
secundară F, (neglijabilă) şi componenta Fy: care 


dă arborelui vibrații într'un plan orizontal. 
Soluția se aplică la motoarele de automobile, 
unde convine să se iransforme vibraţiile verticale 
în orizontale. Exemple: 

1. Echilibrarea maselor în mișcare, la locomo- 
tivă [ypaBHoBeniHBaHne Mace JOKOMOTHBA; 
€quilibrage des masses mobiles d'une locomotive; 
Lokomotivenmassenausgleich; balancing of the 
locomotive mobile masses; a mozdony mozgâsban 
levő tömegeinek kiegyensúlyozása]: Echilibrarea 
maselor în mișcare de rotație și în mișcare alterna- 
tivă rectilinie ale unei locomotive cu abur, cu piston, 
pentru anihilarea forțelor de legătură pertur- 
batorii. Unele piese se echilibrează prin masele 
lor proprii. Masele în mişcare de rotație și ne- 
echilibrate prin ele înseși sunt: manivela, buto- 
nul de manivelă, butoanele cuplare, bielele cupla- 
re și 3/5 din masa bielei motoare (eventual co- 
iurile osiei motoare). Masele în mișcare alter- 
nativă și neechilibrate sunt: pistonul, tija pisto- 
nului, capul de cruce și 2/5 din masa bielei 
motoare. Masele pieselor distribuţiei sunt consi- 
derate neglijabile. Masele neechilibrate în mișcare 
de rotaţie dau o rezultantă a forțelor centrifuge 
care provoacă alternativ ridicarea și apăsarea roților 
pe cale, când ea este perpendiculară pe cale. 
Această solicitare periodică provoacă trepidații, 
cari dau lovituri în cale, solicitări în resorturi și 
în cadrul locomotivei. Masele în mișcare alter- 
nativă provoacă smucituri, datorite forțelor iner- 
liale primară și secundară (v. Echilibrarea me- 
canismului bielă-manivelă), variabile cu inclina- 
ţia bielei, şi cari dau locomotivei o instabilitate 
în cale, prin mişcarea periodică de recul (înainte 
şi înapoi). Această mișcare e însoţită de solici- 
tări la întindere în cadrul locomotivei, cari pot 
da crăpături în longeroane și în traversele inter- 


mediare. Locomotiva cu două mecanisme bielă- | 


manivelă decalate între ele are, întrun anumit 
moment, forțele inerţiale ale celor două meca- 
nisme diferite ca valoare; ele provoacă deci, pe 
de o parte, o mișcare de recul, iar pe de alta, o 
mişcare de rotație într'un plan orizontal, în jurul. 
centrului de greutate al locomotivei. Momentul 
de rotaţie produce o altă instabilitate pe ca- 
le, numită mișcare de șerpuire din mecanism 
(diferită de mișcarea de șerpuire provenită din: 
cale). Solicitările cresc cu pătratul vitesei. Cu 
cât masa vehiculului este mai mare, cu atât 
mișcarea de recul este atenuată, prin inerția ce 
i se opune. Din această cauză, se caută ca le- 
gătura dintre tender și locomotivă să fie cât mai 
rigidă. Dar cu cât masa vehiculului este mai 
mare, cu atât mișcarea de șerpuire din mecanism. 
este mai accentuată, masa vehiculului jucând rolul 
unui volan (v. și sub Stabilitatea în mers a lo- 
comotivei, Mișcările perturbatorii ale locomotivei). 
Masele în mișcare alternativă mai dau un cuplu 
de basculare în jurul osiei motoare (v. Echili- 
brarea mecanismului bielă-manivelă) și care dă 
trepidaţii verticale în resorturi. Cum majoritatea 
locomotivelor au două mecanisme decalate, va- 
lorile instantanee ale celor două forțe nu sunt 
egale, de unde rezultă și un moment de osci- 
laţie în jurul axei longitudinale. Aceasta este 
una din cauzele mișcării perturbatorii de legă- 
nare a locomotivei. — Echilibrarea maselor în miş- 
care de rotație se face, obişnuit, prin contragreu- 
tăți așezate într'un plan care trece prin axa de 
rotație și prin centrul de greutate al maselor în 
mișcare de rotaţie (v. Echilibrarea maselor în 
mișcare de rotaţie), practic prin contragreutăţi 
aşezate în roțile motoare și în cele cuplare (v. Con- 
tragreutate de roată de locomotivă). Manivelele 
(sau coturile) fiind decalate între ele la 90“, con- 
tragreutăţile celor două mecanisme se compun la 
fiecare roată, şi dau coniragreutăţi rezultante așe- 
zate la o anumită inclinare față de prelungirea mani- 
velelor. Pentru cilindrii interiori, butonii bie- 
lelor cuplare se pot așeza la 180° față de ma- 
nivele, și deci contragreutățile se pot micșora în 
consecință. Roţile cuplare au contragreutăți mai 
mici, pentru echilibrarea forțelor inerţiale ale ma- 
nivelelor, butoanelor şi bielelor cuplare, și așezate 
opus față de butonul cuplar. Masele în mișcare de 
rotaţie se pot echilibra în întregime prin con- 
tragreutăți. Masele în mișcare alternativă se pot 
echilibra însă numai parțial, și anume: forțele 
inerțiale alternative se echilibrează în parte 
prin contragreutăți așezate în roata motoare, 
în prelungirea manivelei (v. Echilibrarea me- 
canismului bielă - manivelă). Prin aceasta, ră- 
mân neechilibrate forțele inerțiale secundare, iar 
mișcările datorite forței inerțiale primare, adică 
reculul și șerpuirea, sunt transformate în trepi- 
dații verticale și în mişcări de legănare. Practic, 
contragreutatea se calculează astfel, încât forjele 
centrifuge libere să nu depășească 15%, din 
greutatea statică pe osie (v. fig.). Din această 
cauză, echilibrarea este numai parțială, și anume: 
15%/,+-*40%, pentru locomotivele trenurilor de 


călători, și 50°/% =- 60%, pentru trenurile de marfă, 
mișcarea maselor neechilibrate producând miş- 
cări perturbatorii: trepidații, recul, legănare și 
şerpuire din mecanism (v. și sub Mişcări pertur- 
batorii ale locomotivei). La locomotivele cu trei 
cilindri gemeni cu manivelele decalate la 120%, 
echilibrarea forțelor inerțiale din mișcarea alter- 


Echilibrarea maselor în mişcare ale locomotivei cu abur. 
1) bielă cuplară; 2) bielă motoare; 3) tija pistonului; 4) con- 
tragreutatea roții motoare; 5) contragreutatea roții cuplare; 
6) capul bielei motoare; 7) piciorul bielei motoare; a) un- 
ghiul format de diametrul butonului manivelei motoare, cu 
raza centrului de greutate al contragreutății; B) unghiul format 
de diametrul butonului cuplar cu raza centrului de greutate 

al contragreutății, 


nativă se face prin însăşi dispoziția mecanismului, 
iar a forțelor rotitoare, prin contragreutăți. La 
locomotivele cu patru cilindri, echilibrarea ma- 
selor în mișcare alternativă se poate face prin 
dispoziția la 180” a mecanismelor cilindrilor ală- 
turați, iar a maselor rotitoare, prin contragreutăți, 
La locomotivele cu turbine cu abur, Diesel-elec- 
trice și eleclrice, echilibrarea se reduce la echi- 
lirarea forțelor inerțiale datorite maselor în 
mișcare de rotaţie, și se face integral prin con- 
tragreutăți montate în roțile cuplate. 

1. Echilibrarea motorului cu ardere internă 
[ypaBnoBemenue  p„BnrarenA BHyTrpennero 
cropanua; €quilibrage du moteur à combustion 
interne; Ausgleichung des Verbrennungsmotors, 
Massenausgleich der Verbrennungskrafimaschine; 
internal combustion engine balancing; belsâegesi 
mâtor kiegyensúlyozása]: Echilibrarea unui motor 
cu ardere internă. Ea ciferă după numărul și dispo- 
ziția coturilor arborelui motor (sistemul arbore- 
biele este echivalent cu un ansamblu de meca- 
nisme bielă-manivelă). 

După numărul cilindrilor, deosebim: 

>. Echilibrarea motorului monocilindric [ypaB- 
HOBeuleHHe OMHONHJIHHAPOBOrO JMBHTATEJNA ; 
&quilibrage du moteur monocylindrique; Ausgleich 
des Einzylinder - Motors; single-cylinder motor ba- 
lancing; egy hengeres mótor kiegyensúlyozása]: 
Echilibrarea unui motor monocilindric, care se re- 
duce la echilibrarea unui mecanism bielă-mani- 
velă (v. Echilibrarea mecanismului bielă-manivelă); 
masa bielei se consideră repartizată: 2/3 în capul 
şi 1/3 în piciorul bielei. 

s. ~ motorului policilindric [ypaBnoBemenne 
MHOTOIIHJIHHApOBOrO ABHraTrena; €quilibrage 
du moteur polycylindrique; Ausgleich des Mehr- | 
zylindermotors; multi-cylinder engine balancing; 
több hengeres mótor kiegyensúlyozása]: Echili- 
brarea unui motor policilindric, care consistă în | 
echilibrarea sau în reducerea următoarelor forțe și 
momente: forțele inerțiale primare F,, forțele iner- 
țiale secundare Fs, forțele inerţiale centrifuge F,, 
momentele de basculare, momentele forțelor 
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inerțiale primare M,, momentele forțelor inerţiale 
secundare M, și momentele forțelor centrifuge. 
In cazul motoarelor policilindrice, arborele motor 
este acțiora! de o serie de mecanisme bielă- 
manivelă, cari dau o serie de solicitări identice, 
dar decalate în timp. Teoretic, forțele inerjiale 
alternative corespunzând fiecărui mecanism motcr, 
acționează fiecare pe direcția axei cilindrului 
respectiv și se găsesc în planul care trece prin 
axa arborelui motor și conţine axa cilindrului. 
Aceste forțe dau, în raport cu centrul de 
greutate al motorului policilindric, o forță iner- 
țială alternativă rezultantă și un moment iner- 
țial rezultant. Forțele inerțiale centrifuge, acţio- 
nând fiecare pe direcția cotului, sunt variabile 
ca direcție, dar rămân fiecare într'un plan care 
trece prin axa cilindrului respectiv și este per- 
pendicular pe axa arborelui. Aceste forțe dav, 
față de centrul de greutate al motorului, un sis- 
tem de forțe concurente și un sistem de mo- 
mente, ambele cuprinse în planul perpendicular 
pe axa arborelui. Forțele concurente dau o forță 
rezultantă inerțială centrifugă, variabilă ca direcție 
și mărime, și care trece prin centrul de greu- 
tale al motorului. Momentele dau, de ase- 
menea, un moment inerţial centrifug rezultant, 
perpendicular pe forța inerțială rezultantă și pe 
axa arborelui, și variabil ca direcție și mărime. Cele 
două momente rezultante, din forțele inerțiale 
alternative și forțele centrifuge, tind a răsturna 
motorul într'un plan care trece prin arborele 
motor. Echilibrarea forțelor și a momentelor de 
inerție se face, pentru ansamblul în care intră 
mai multe mecanisme bielă-manivelă, prin dispo- 
ziția cilindrilor, prin decalarea mecanismelor 
bielă-manivelă și prin conhagreutăţi (v. fig.). 
Echilibrarea motoarelor diferă după dispoziția me- 
canismelor bielă-manivelă. In practică, momentele 
de basculare se neglijează. — Deosebim: 

4. ~ motorului cu cilindri în linie [ypaBnu- 
BeWeHHeE JBHTATENA C HHJIHHĄPAMH pacino- 
JIOWKEHHbIMH B OAHY JHHHIO; équilibrage du 
moteur à cylindres en ligne; Ausgleich des Mo- 
tors mit Zylindern in Reihe; balancing of the 
motor with cylinders in line; mótorok kiegyen- 
súlyozésa]: Echilibrarea motoarelor policilindrice 
la cari axa fiecăruia din cilindrii în linie se gă- 
sește, impreună cu mecanismul bielă-manivelă 
aferent, într'un plan perpendicular pe arborele 
motor. Axele brațelor coturilor, proiectate pe un 
plan perpendicular pe axa arborelui, dauraze de- 
calate între ele cu unghiuri egale (arbcre cu 
coturi în stea). Echilibrarea forțelor și a mo- 
mentelor inerțiale (centrifuge și din mişcarea al- 
ternativă) se face prinir'o decalare corespunză- 
toare a coturilor, prin contragreutăţi, sau prin 
ambele mijloace. La motoarele cu mai mult de 
cinci cilindri, cu arborele motor complet simetric 
(steaua coturilor, ca și așezarea lor de-a-lungul 


| arborelui, simetrice), echilibrarea forțelor și a mo- 


mentelor inerţiale se face complet. La motoarele 
cu mai mult de cinci cilindri, cu arborele motor 


| parţial simetric (steaua coturilor simetrică, iar 
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așezarea lor de-a-lungul arborelui motor 'nesime- | coturilor la 2x/c (unde c este numărul de stele), 


trică), echilibrarea forțelor inerțiale se face complet 
prin dispoziţia cilindrilor, iar echilibrarea momen- 
telor, numai parțial, prin contragreutăţi. 

1. Echilibrarea motorului. cu cilindri în stea 
[ypaBHoBemeHHe ABHraTEIIA C papHaIbHO pac- 
TOJOKEHHbIMH HHJIHHAPAMH; €quilibrage du 
moteur à cylindres en étoile; Ausgleich des Stern- 
motors; balancing of the radial (type) motor; csillag- 
rendszerú -mâtorok kiegyensúlyozása]: Echili- 
brarea motoarelor policilindrice la cari axele ci- 
lindrilor sunt dispuse radial și decalate între ele 
cu unghiuri egale, iar bielele atacă un singur 


Motoare în linie Motoare în V 


A | |! 


7. oT ea ac ae i A 
l Z 
GER i R EIT 140° 
MZA 


S 


echilibrat complet fără contragrevtate 


echilibrat parțial cu contragreulate 


CEEA CATA LS LALA CAESEARALAL ANICA CALA LA CINA AC ALALALA 


IS 
| OC 160° 4 180° 540° | Unghiu cil 180° 14.180° 540° 
E 7A CILT PAA | |. ZAPS 
Ei A at A 
ZA | | ZPS 
MS urm E 
DC 180° [A 180° 
B EDSN E ZA A ZA în doi timpi l |l ZAP 
e e e ae 


CA | VKA 


NE [A 7 ă ee E V 30° LA. 120° Unghiu cil 60° LA. 60° 


Eg oe zu za za V 60° IA. 60° 


AEZ cec e DIOR teii 


iar echilibrarea momentelor, prin contragreutăți. 

2. ~ motorului cu cilindri opuși [ypaBno- 
BElleHHe ABHTaTEJIA C MpPOTHBONCMHAWMHMH 
HHJIHHApaMu ; €quilibrage des masses du moteur 
à cylindres opposés; Massenausgleich des Boxer- 
Motors; balancing of the masses of the flat twin 
motor; ellenhengeres mâtorok kiegyensúlyozása]: 
Echilibrarea motoarelor cu cilindri opuși, cari 
formează un caz particular al motoarelor în V 
(unghiul de calare egal cu 180°), diferită, totuși, de 
echilibrarea motoarelor în V. Forțele inerțiale 
sunt echilibrate prin dispoziția cilindrilor și a 


Motoare in stea Motoare cu cilindri opuși 


ZA 


DC 120° [A 120° 


în doi timpi | | ZA 


Unghiu ci 304 IA. 1028 
BBO 


DC 90° LA 90° 


|| ZA 


DA E A BEI 


E 


echilibrat complet cu contragreutate 


neechilibrat 


Echilibrarea motoarelor cu ardere internă policilincrice în pstru timpi (în linie, în V, în stea, cu cil.ndri opuși) şi în 


$ doi timpi 
F) forța inerțială centritugă; 
a maselor în mişcare alternativă; 


Fi) forța inerțială primară a maselor în mișcare alternativă; 
M,) momentul forței inerțiale a 


(în stea), 
Fə) forța inerțială secundară 
maselor în mișcare de rotaţie; M,) momentuj 


forței inerțiale primare a maselor în mișcare alternativă; Ms) momentul forței inerțiale secundare a maselor în miş- 


care alternativă; DC) decalarea coturilor; IA) interval de aprindere. 


<o!. Motorul 
arborele nu 


monostelar având un singur cot, 
este solicitat de momente iner- 
țiale. Forţele inerțiale se reduc la o rezultantă 
constantă ca mărime, și dirijată după direcția 
cotului. Echilibrarea ei se face printr'o con- 
tragreutate convenabil așezată pe prelungirea co- 
tului. Procedeul se aplică atât la motoarele în 
patru timpi (construite numai cu un număr impar 
de cilindri) cât și la motoarele în doi timpi (con- 
struite cu un număr par sau impar de cilindri). 
La un motor cu mai multe stele, echilibrarea 
forțelor inerţiale se realizează prin decalarea 


coturilor arborelui, la motoarele cu orice număr 
de cilindri (2, 4, 6, 8, 12); iar momentele inerțiale, 
numai la motoarele cu 12 cilindri. Echilibrarea 
momentelor la motoarele cu mai puțin de 12 ci- 
lindri se face prin contragreutăți. 

3. ~ motorului în V, în W, X, H, Y [ypae- 
HOBEWMEHHE Macc JBHTaTEJA B þpopme V, 
W, X, H, Y; équilibrage des masses des moteurs 
en V, W, X, H, Y; Massenausgleich der V, W, 
X, H, Y — Motoren; balancing of masses of tke 
V, W, X, H, Y motors; V, W, X, H, Y, rendezésű mâto- 


rok kiegyensulyazása]: Echilibrarea motoarelor cu 


dispoziţia cilindrilor pe două, trei sau patru linii, pla- 
nele cari conțin axele cilindrilor fiind inclinate între 
ele după diferite unghiuri. Prin dispoziţia cilin- 
drilor şi a coturilor arborelui, aceste motoare for- 
mează o transiţie dela motoarele în linie simplă la 
motoarele în stea. La motoarele în V, condițiunea 
de a avea intervale de aprindere egale impune 
mărimea unghiului de calare dintre linii (a = 720*/c 
la motoarele în patru timpi, și a =360*/c la motoa- 
rele în doi timpi, c fiind numărul de cilindri). 
Prin aceste dispoziții se realizează echilibrarea 
completă a forțelor inerliale la motoarele cu 6 
şi 8 cilindri, şi echilibrarea completă a forțelor 
şi a momentelor inerțiale la motoarele cu 12 şi 
16 cilindri. Echilibrarea motoarelor în V cu doi 
cilindri (momentele inerțiale nule) şi cu patru 
cilindri în V şi X se realizează prin contragreu- 
tăți, ele neavând intervale de aprindere egale. 
Echilibrarea motoarelor în W, X, H şi Y, la cari 
intervalele de aprindere sunt neegale, se face 
prin contragreutăţi. Eventualele perturbații în echi- 
librare, provocate prin sistemul de montare a 
bielei (bielă-mamă cu bieletă, bielă în furcă, etc.), 
se elimină prin alegerea adecvată a unghiurilor 
dintre bielele articulate. 

1. Echilibrare, mașină de ~ generală [Ma- 
HHA OGUIEro ypaBHoBenieHuA; machine d'é- 
quilibrage gensral; allgemeine Ausgleichmaschine; 
general balancing machine; âltalânos kiegyen- 
súlyozó, gép]: Maşină pentru determinarea de- 
fectelor de echilibrare generală ale corpurilor 
în mișcare de rotaţie. Principiul consistă în a am- 
plifica, prin rezonanţă, desechilibrul corpului de 
încercat. Există trei tipuri de maşini: la unele, 
rotorul se sprijine pe două paliere independente, 
la altele, rotorul se așază pe o masă care poate 
vibra liber în raport cu o axă fixă (mașina cu 
cadru); iar la altele, rotorul se aşază pe o masă 
care poate vibra odată cu axa. — Exemple: 

2, ~, maşina de ~ cu cadru [Mamuna ypaB- 
HoBemeHHA C pamoii; machine d'&quilibrage à 
cadre; Rahmen-Ausgleichmaschine; frame balan- 
cing machine; kerettel ellátott kiegyensúlyozó gép]: 
Maşină de echilibrare generală a unui rotor montat 
pe o masă care poate vibra în raport cu o axă fixă. 
Cuprinde rotorul, un aparat compensator, și o masă 
pe care se montează rotorul şi compensatorul. Masa 
poate vibra în jurul unei axe paralele cu arbo- 
rele rotorului. Aparatul compensator creează un 
desechilibru static până ce masa nu mai vibrează. 
Aparatul compensator dă, prin citire, valoarea 
momentului şi distanța unghiulară a planului de 
desechilibru. După echilibrarea statică se reali- 
zează echilibrarea dinamică, făcând să vibreze 
masa perpendicular pe axa de rotaţie. Se intro- 
duce, prin aparat, un cuplu de desechilibru di- 
namic artificial, până ce anihilează momentul de 
desechilibru. Prin citire se determină momentul 
de desechilibru. Sin. Maşină de echilibrare Akimoff. 

3. ~,maşinăde~cu paliereindependente [ma- 
UIHHa YpaBHOBenIeHHA C OTHeJIbHbIMH NOH- 
NHHKaMH; machine d'equilibrage à paliers indé- 
pendants; Ausgleichmaschine mit unabhängigen 
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Lagern; balancing machine with independent bea- 
rings; fuggetlen csapâgyu kiegyensúlyozó gép]: 
Maşină de echilibrare generală a unui rotor, la 
care rotorul se sprijine pe două paliere. Fie- 
care palier poate oscila liber între două resorturi 
elicoidale. Mai întâi se fixează un palier şi se 
lasă să oscileze liber al doilea. Se aleg două 
plane de echilibrare, perpendiculare pe axa 
rotorului, cât mai depărtate unul de altul (v. 
Echilibrarea unui corp în mişcarea de rotație). 
Un creion cu articulaţii se sprijine pe rotor, în 
planul de echilibrare, învecinat palierului care 
oscilează. Rotorul este învârtit la oturație superioară 
vitesei critice, şi apoi e decuplat de motor. Când 
rotorul trece prin vitesa critică, arborele împinge 
creionul și îl lasă în poziţia amplitudinii maxime, 
iar creionul marchează pe arbore capătul unei 
linii. Rotind arborele în sens contrar se obține 
un al doilea capăt de linie. Masa de echilibrare 
se va așeza în planul 
care bisectează un- 
ghiul diedru format de 
planele determinate 
de axa rotorului și de 
fiecare din punctele 
finale marcate de cre- 
ion — în cele două 
sensuri de rotație — 
pe rotor. Masa se 
așază la periferia ro- 
torului şi, prin ta- 
tonări (încercări succesive), se găseşte mărimea 
ei. Se repetă experiența fixând al doilea palier, 
și se determină a doua masă. Sin. Maşină de echi- 
librare Lowaczek-Heymann. 

4. ~, mașină de ~ dinamică a elicei [mannna 
MHHAMHYECKOTO YpaBHOBeIICHHA BO34Y UIHOTO 


Lă kd 
Principiul mașinii de echilibrare 
cu paliere independente, Lowa- 

czek-Heymann. 
1) corp şi maşină de rotaţie; 2) 
resorturi elicoidale; 3) paliere 
cari pot oscila între perechea de 
resorluri elicoidale; 4) puncte fixe. 


Principiul mașinii de echilibrare dinamică a elicei, 
A) palierul fix al arborelui elicei articulat în X; B) palierul 
oscilant al arborelui elicei; BB, şi BBa) drumurile parcurse 
de palierul B;-ab) bara de legătură articulată în a și înb; 
bc) bara pendulară, articulată în b și în c; P) pendul; T) piesă 
oscilantă, articulată în Z; D) piesă intermediară servind, prin 
deplasarea pe verticală, la variația amplitudinii piesei T; 
S) piesă articulată în Y și oscilând cu amplitudine constantă sub 
acțiunea exceniricului; E) excentric, 


BHHTa; machine d'equilibrage dynamique de l'hé- 
20 
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lice; dynamische Ausgleichmaschine des Propellers; 
propellers dynamical balancing machine; légcsavar 
dinamikus kiegyensúlyozó gép]: Maşină pentru de- 
terminarea desechilibrului dinamic al unei elice de 
avion. Arborele cu elicea este montat pe două pa- 
liere, dintre cari unul este fix, iar celălalt poate os- 
cila într'un plan orizontal, între două resorturi 
elicoidale (v. fig.). Dacă arborele cu elicea are 
un desechilibru dinamic, forța centrifugă (care 
dă momentul inerţial) provoacă o oscilație 
a palierului oscilant. Maşina este înzestrată cu 
un excentric care poate transmite arborelui o 
serie de oscilații, prin intermediul unor bare ar- 
ticulate şi al unei bare pendulare. Arborele se 
roteşte cu vitesa dorită și transmite barei pendulare 
o altă serie de oscilații. Mașina se reglează, prin 
deplasarea piesei D, până ce oscilaţiile date de 
excentric anihilează oscilațiile arborelui, iar bara 
pendulară rămâne imobilă. Maşina fiind etalonată 
pentru diferite forțe ale momentului inerţial centri- 
fug, se determină forţa prin citire. Sin. Maşină de 
echilibrare Akimoff. 

1. Echilibrare, maşină de ~ statică a elicei [mMa- 
HIHHa CTATHYECKOTO ypaBHOBEIIICHHA BOOZHY- 
HOro BunTa; machine d'equilibrage statique de 
V'helice; statische Ausgleichmaschine des Propel- 
lers; propellers static balancing machine; légcsavar 
sztătikus kiegyensúlyozó gép]: Maşină pentru echili- 


Reducerea frecărilor dintre ar- 
borele elicei și palierul maşinii 
de echilibrare. 


1) arborele elicei; 2) rulment 

cu bile; 3) cilindru; 4) rulment 

cu bile; 5) excentric; 6) pâr- 

ghie de oscilație solidară cu 

cilindrul; 7) palier; 8) bielă; 

9) sensurile de oscilație ale 
pârghiei. 


brareastaticăauneielice. 
Arborele elicei se mon- 
tează într'un palier ori- 
zontal cu două rânduri 
de rulmenţi separați 
printr'un cilindru (v. fig.). 
Acest cilindru are o miş- 
care de oscilație în jurul 


Principiul maşinii de echilibra- 
re statică a elicei, 
A) poziția inițială a greutății 
adiționale Q; B) poziţia iniţială 
a centrului de greutate al eli- 
cei; r) distanţa poziției greu- 
tăţii adiționale la axa de ro- 
tație AO =r, cunoscută; x) 
distanța poziției centrului de 
greutate al elicei față de axa 
de rotație OB=x, necunos= 
cută; A’) poziția finală de echi- 
libru a greutăţii adiționale; B’) 
poziția finală de echilibru a 
centrului de greutate al elicei; 
o) unghiu ce se citește pe 
cadranul maşinii. Din ecua- 
țiile Or sina=Gz sinB şi a+ 
P= 90° se deduce x și ß. 


axei lui, impr.mată de un mecanism bielă-manivelă 
(sistemul asigură diminuarea forțelor de frecare 
în repaus). Arborele elicei se poate cupla cu un 
disc gradat. Elicea cu arborele ei sunt lăsate să 
se rotească liber în palier. Centrul de greutate 
al elicei, presupusă desechil.brată, revine în po- 
zilia cea mai de jos, deci pe verticala trecând prin 


axa arborelui. Pe disc, așezat la zero, se aplică o 
greutate cunoscută la o distanță dată r de centrul 
discului, în planul orizontal care trece prin centrul 
discului (v. fig.). Se cuplează discul cu arborele. 
Ansamblul va lua poziția de echilibru dat de 
momentul forței de desechilibrare şi de greu- 
tatea aplicată pe disc. Se citește unghiul razei 
r cu verticala discului și se deduce distanţa și 
poziția centrului de greutate al ansamblului eli- 
ce-arbore. Sin. Maşină de echilibrare „Los“. 

=. Echilibrarea acțiunii mișcării maselor. V. 
Echilibrare. 

s. Echilibrarea automobilului. V. sub Stabilita- 
tea automobilului. 

4. Echilibrarea avionului. V. sub Stabilitatea 
avionului. 

s. Echilibrarea comenzilor. V. Compensator 
aerodinamic. 

s. Echilibrarea frânei. V. Frânare, repartiția la ~. 

7. Echilibrarea maselor în mișcare. V.Echilibrare. 

s. Echilibror [romnencarop; equilibreur; Aus- 
gleicher; muzzle counterpoise; egyensuly-kie- 
gyenlit]. Tehn. mil.: Dispozitiv cu ajutorul căruia 
se echilibrează ţevile tunurilor, la cari o poziţie 
a centrului de greutate, deplasată în planul ver- 
tical al țevii, față de axa de rotație, impune 
acest lucru. Echilibrarea se poate face cu resor- 
turi, cu contragreutate, hidraulic sau pneumatic. 

9. Echilibror electric [kauGpoBannbri mpo- 
BO; €quilibreur électrique; Leitungsnachbildung; 
balance; villamosvonal egyensulyozâja]. Telc.: 
Linie electrică ariificială, stabilită astfel, încât 
impedanța ei de intrare să fie egală cu impe- 
danța de intrare a unei linii de telecomunicații 
dale. Se folosește la montajele duplex ale linii- 
lor telegrafice, la repertoarele telefonice, etc. 

10. Echilibru [paBnoBecne; équilibre; Gleich- 
gewicht; equilibrium; egyensúly]. Fiz.: Echilibru 
de forje (v.). 

1. ~ deforțe [paBnoBecue cu; équilibre de 
forces; Krăftegleichgewicht; equilibrium of forces; 
erGegyensuly]. Mec.: Proprietatea unui sistem de 
forțe de a nu schimba starea de translație uniformă, 
față deun sistem de referință inerţial, a sistemului de 
puncte materiale asupra căruia se exercită singur. 
Pentru ca un sistem de forțe cari se exercită 
asupra unui punct material să fie în echilibru, 
e necesar și suficient ca rezultanta forțelor să 
fie nulă. Pentru ca un sistem de forțe cari se 
exercită asupra unui solid rigid să fie în echili- 
bru, e necesar și suficient ca rezultanta lor şi 
momentul lor rezultant să fie nule. — Pentru ca 
un sistem de forțe exterioare cari se exercită asupra 
unui sistem elastic să fie în echilibru, trebue ca for- 
tele să satisfacă ecuaţiile de echilibru pentru soli- 
dele rigide și, în plus, sistemul trebue să fie defor- 
mat astfel, încât energia mecanică interioară acu- 
mulată de sistem prin deformaţie, să fie egală 
cu lucrul mecanic al sarcinilor exterioare. 

12, electric [Brerrpuueckoe paBnoBecue; 
équilibre électrique; elektrisches Gleichgewicht; 
electrical equilibrium; villamos egyensúly]. Elt.: 
Starea unor sarcini electrice în care acestea sunt 


imobile față de un sistem de referinţă inerţial per- 
mis (în teoria lui Lorentz, numai un sistem imobil 
față de grupul stelelor fixe; în teoria relativităţii re- 
strânse, orice sistem inerţial). Practic, şi mai ales 
în tehnică, se consideră, totuși, în echilibru, sar- 
cinile imobile față de Pământ. Sin. Echilibru 
electrostatic. 

1. Echilibru hidrostatic [runpocrarnuecnoe 
paBHoBecHe; équilibre hydrostatique; hydro- 
statisches Gleichgewicht; hydrostatic equilibrium; 
hidrosztătikus egyensúly]: Echilibrul unui sistem 
de puncte materiale cari formează un lichid, în 
câmpul de gravitaț.e al Pământului. 

z ~, poziție de ~ [nonomenne paBno- 
BecuHA; position d'équilibre; Gleichgewichts- 
lage; position of equilibrium; egyensúlyi 
helyzet]. Mec.: Poziția unui sistem de puncte ma- 
teriale care se găsește în stare de echilibru, sub 
acțiunea unor forțe și legături date. Sin. Echilibru. 

După condiţiunile în cari sistemul de puncie ma- 
teriale poate părăsi poziția de echilibru, deosebim: 

s. Echilibru, poziţie de ~ stabil [nonoenue 
yc'roiiuuBoro (craGunbHoro) paBnoBecua; po- 
sition d'équilibre stable; stabiles Gleichgewicht; 
position of stable equilibrium; sztabilis egyen- 
súly]. Mec.: Poziție de echilibru a unui sistem de 
n puncte M; (i=1,2,...,n) care satisface urmă- 
toarele condițiuni: dacă sistemul de puncte e de- 
plasat într'o altă poziţie destul de apropiată de 
ea, şi astfel încât să ia o energie cinetică în 
deajuns de mică, punctele sistemului vor lua o 
mișcare limitată la un domeniu oricât de mic din 
vecinătatea poziţiei respective de echilibru. — 
Dacă poziţia de echilibru a sistemului nu înde- 
plineşte această condijiune, se numește 

4 ~, poziţie de ~ nestabil [nonomenue 
HeyCTOHUHBOrO paBHoBecHA; position d'&qui- 
libre instable; labiles Gleichgewichtslage; un- 
stable equilibrium position; labilis egyensúly]: 
Sin. Echilibru labil. — Un caz particular al 
poziției de echilibru năstabil se numește 

& ~, poziţie de ~ indiferent |nonomenue 
Gespa3nHuHoro paBHOBECHA; position d'equi- 
libre indifférent; indifferente Gleichgewichislage; 
ind.fferent equilibrium position; közömbös egyen- 
súly], când noua poziție a sistemului este tot 
o poziție de echilibru (adică sistemul rămâne 
în repaus pentru o energie cinetică nulă). — De- 
finiția de mai sus se poate aplica unui punct, 
unui corp solid, unui sistem de corpuri, etc. 
— O poziţie de echilibru stabil al cărei echili- 
bru se răstoarnă abia dacă se trece sistemul 
într'o poziţie relativ depărlată de prima, se nu- 
mește, uneori, 

e ~, poziție de ~ metastabil [nononenue 
METacTaGHIIbHOro paBHOBecCHA; position d'é- 
quilibre metastable; metastabiles Gleichgewichts- 
lage; metastable equilibrium position; metaszta- 
bil egyensúly]. 

7, ~, stare de ~ [COCTOAHHE paBHOBECHA; 
Stat d'équilibre; Gleichgewichtszustand; state of 
equilibrium; egyensúlyi állapot]. Mec.: Starea 
unui sitem de puncte materiale în care toate 
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punctele lui sunt imobile față de un anumit 
sistem de referință inerţial. E caracterizată prin 
poziția de echilibru și prin alte mărimi de stare, 
de ex. prin presiuni, forţe, etc. Sin. Echilibru. 

s. Echilibru [pagnogecne; équilibre; Gleich- 
gewicht; equilibrium; egyensúly]. Fiz., Chim.: Stare 
staționară (accepļiune improprie şi sporadică a 
termenului). — Exemple: 

9, ~ chimic [XuMmnuecroe  paBnoBecue; 
équilibre chimique; chemisches Gleichgewicht; 
chemical equilibrium; vegyi egyensúly]. Chim.: 
Echilibru statistic între moleculele substanțelor 
cari intră într'o reacție chimică reversibilă și 
între moleculele substanțelor produse în acea 
reaclie, datorită faptului că vitesa de reacție 
din spre substanțele cari intră în reacție spre 
cele cari sunt produse e egală cu vitesa de 
reacție în sens invers. — Când se pun în pre- 
zență cantități echimoleculare de hidrogen şi 
iod, de ex. la 356°, numai cca 80%, din ele 
reacļionează, dând acid iodhidric după schema 
Hz +J > 2 HJ, 20%/, rămânând necombinate. De 
altă parte, dacă se încălzește, în condițiuni iden- 
tice, o cantitate de acid iodhdric pur, 80°/ din 
ea rămân nedisociate, și numai 20%/, se disociază 
în iod și hidrogen, după schema 2 HJ —> Ha +33, 
adică atât în primul caz (reacția directă), cât 
şi în al doilea (reacţia inversă), procentele pro- 
duselor finale sunt aceleași. In acest caz, reacţia 
reversibilă H3+J, = 2 HJ conduce, în condiţiunile 
experienței, la un echilibru chimic. 

Poziţia echilibrului chimic e determinată de 
legea acțiunii maselor (v.), în virtutea căreia, 
în starea de echilibru a unei reacţii rever- 
sibile, câtul produsului concentrațiilor substan- 
țelor cari rezultă din reacție, prin produsul con- 
centraţiilor substanţelor cari intră în reacţie, 
este constant. Echilibrul chimic e un echilibru 
statistic care corespunde echilibrului stabil al 
unui sistem mecanic asupra căruia nu se exercilă 
forțe de frecare. Ca și acesta, un echilibru 
chimic e caracterizat prin parametri bine definiţi, 
ca temperatura, presiunea și concentrația sub- 
stanțelor cari iau parte la reacţie; el se poate 
deplasa, ca și acesta, temporar, în altă stare, 
dacă sunt modificate condiţiunile, iar după dis- 
pariția lor poate reveni la starea inițială; de 
asemenea, dacă echilibrul chimic este modificat 
definitiv prin variaţii mari ale parametrilor de 
stare, sistemul respectiv tinde spre un nou echi- 
libru, ca şi în cazul echilibrului stabil al unui 
sistem mecanic. 

Echilibrul chimic este supus, ca echilibru 
stabil, legii de deplasare sau legii de moderație, 
privitoare la sensul în care se va deplasa 
starea sistemului chimic respectiv, dacă se modi- 
fică unul din factorii de echilibru. După această 
lege, dacă se modifică unul din parametrii unui 
sistem în echilibru, starea lui se deplasează 
asifel, încât tinde să anuleze (parţial) modificarea 
parametrului. Dacă echilibrul chimic este depla- 
sat, de ex. prin variația temperaturii, creșterea 
ei deplasează echilibrul în sensul care cores- 
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punde unei absorpţii de căldură din partea 
sistemului chimic respectiv, adică favorizează 
reacţii endoterme, iar scăderea ei deplasează 
echilibrul în sensul care corespunde unei libe- 
rări de căldură din parlea sistemului chimic 
respectiv, adică favorizează reacţii exoterme; 
dacă echilibrul chimic este deplasat prin variația 
presiunii, o mărire a ei favorizează formarea 
combinațiilor cu volum mai mic, iar o scădere 
a ei favorizează formarea combinațiilor cu 
volum mai mare; dacă echilibrul chimic este 
deplasat prin variația concentrației, prin mărirea 
concentrației se consumă în reacție mai mult 
din acest component, iar prin micşorarea ei, 
mai puțin. Echilibrul chimic propriu zis survine 
în reacțiile reversibile cari se petrec atât în 
medii omogene, cât și în medii eterogene. In 
cazul reacţiilor eterogene se poate ca o sub- 
stanță să dispară din sistem (produși gazoși, 
produşi insolubili, etc.). In astfel de reacții, 
echilibrul chimic se deplasează în întregime 
într'un anumit sens, până la dispariția completă 
a uneia sau a mai multor substanțe, reacţia 
devenind, în acest caz, ireversibilă. 

Afară de echilibrul chimic propriu zis, există 
şi un echilibru chimic metastabil. Echilibrul chi- 
mic metastabil se deosebește fundamental de 
cel propriu zis; el se datorește inerţiei chimice 
pe care o manifestă anumite substanțe. Cores- 
punde echilibrelor sistemelor mecanice asupra 
cărora acționează forțe de frecare cari le imobi- 
lizează. Indată ce inerția a fost înlăturată, echi- 
librul metastabil se deplasează și se transformă 
în echilibru propriu zis. Un astfel de echilibru 
metastabil poate fi exemplificat în cazul unui 
amestec de oxigen și hidrogen care, datorită 
inerției chimice, poate fi ţinut mult timp în 
această stare. Este suficientă, în cazul de faţă, 
trecerea unei scântei electrice, pentru ca sis- 
temul să reacționeze imediat, și echilibrul meta- 
stabil să se transforme în unul propriu zis. Sin. 
Echilibru de reacţie. 

1. Echilibru convectiv [KOHBEKTHBHOE paBHO- 
Becue; équilibre convectif; konvektives Gleichge- 
wicht; convective equilibrium; konvektiv egyen- 
súly]. V. sub Atmosferă, echilibru în ~. 

2 ~ de faze [paBnogecne as; équi- 
libre des phases; Gleichgewicht der Phasen; 
equilibrium of phases; fázis egyensúly]. Chim. fiz., 
Metl.: Coexistența într'un sistem a mai multor faze 
de o anumită concentrație, cari, deși sunt în 
contact între ele, nu-și schimbă raporturile dintre 
greutăţi. Sin. Echilibru de sistem. 

s ~ de membrană [paBHOBecHe Mem- 
GpanbI; équilibre de membrane; Membran- 
gleichgewicht, Donnansches Gleichgewicht; mem- 
brane equilibrium; D.-féle egyensúly]. Chim. 
fiz.: Echilibrul statistic stabilit între ionii din două 
soluții electrolitice diferite, având un ion comun, 
separate printr'o membrană semipermeabilă, prin 
care pot difuza numai anumite feluri de ioni, iar 
celelalte nu. In echilibrul de membrană, presiunea 
osmotică trebuind să fie aceeași în cele două părți 


ale membranei, concentraţia ionilor difuzibili prin 
ea e mai mare în partea fără ioni nedifuzibili, 
ceea ce dă o pilă de concentraţie, cu o anu- 
mită tensiune electrică între cele două soluții 
electrolitice. Sin. Echilibru Donnan. 

4. ~ de reacţie [pearnnonnoe paBnoBecue; 
équilibre de réaction; Reaktionsgleichgewicht; 
reaction equilibrium; reakciós egyensúly]. V. Echi- 
libru chimic. 

s ~ radioactiv [pamHoarTHBHOe paBHoBe- 
cHe; équilibre radioactif; radioaktives Gleichge- 
wicht; radioactive equilibrium; rădioaktiv egyen- 
súly]. Fiz., Chim.: Stare statistică staționară, în 
care există egalitate statistică între numărul de 
atomi ai unui element radioactiv desintegrați 
într'un anumit timp, și între numărul de atomi 
ai acelui element produși în același timp prin 
desintegrarea unui alt element radioactiv, care 
se găsește în sistemul (de ex. în minereul) în 
care se consideră echilibrul. 

e. ~ static [crarnueckoe paBnoBecne; équi- 
libre statique; statisches Gleichgewicht; static 
equilibrium; sztatikus egyensúly]. Fiz., Chim.: 
Echilibru în înțeles restrâns, când termenul de 
echilibru se foloseşte impropriu pentru a carac- 
teriza stările staţionare. 

7, Echilibru statistic [crarucruueckoe paBHo- 
Becue; équilibre statistique; statistisches Gleich- 
gewicht; statistical equilibrium;  sztatisztikus 
egyensúly]. Fiz., Chim.: Starea unui sistem fizico- 
chimic, în care toate mărimile lui de stare 
macroscopică nu variază cu timpul, 

După condițiunile în cari sistemul fizicochimic 
poate părăsi starea de echilibru, deosebim: 

s. Echilibru statistic labil[crarncruuecnoe ney- 
croiuuBoe paBnoBecue; équilibre statistique 
instable; labiles statistisches Gleichgewicht; unsta- 
ble statistical equilibrium; labilis sztatisztikai egy- 
ensúly]: Echilibru care dispare la orice variație 
a mărimilor (parametrilor) de stare statistică. 

9. ~ statistic metastabil [crarucruuecroe 
MeTaCTAŐHJIÞHOe paBHOBECHE; équilibre statis- 
tique metastable; metastabiles statistisches Gleich- 
gewicht; metastable statistical equilibrium; meta- 
sztabil sztatisztikai egyensúly]: Echilibru care se 
menține datorită lipsei de mobilitate a particu- 
lelor, chiar la mici variații ale parametrilor de 
stare statistică. 

10. ~ statistic stabil [crarncruuecnoe cra- 
ÕHJIÞHOe. (ycroiuuBoe) paBnoBecue; équilibre 
statistique stable; stabiles statisiisches Gleichge- 
wicht; stable statistic equilibrium; sztabil sztatisz- 
tikai egyensúly]: Echilibru care se restabilește și 
după variații sensibile ale parametrilor de stare 
statistică, 

După construcţia sistemelor fizicochimice în cari 
se consideră, echilibrul statistic poate fi: 

11, Echilibru statistic eterogen[crarucruueckoe 
rereporennoe  paBHoBecue; équilibre stati- 
stique hétérogène;  heterogenes  statistisches 
Gleichgewicht; heterogeneous statistical equili- 
brium; heterogén sztatisziikai egyensúly]: Echili- 
bru statistic stabilit într'un sistem eterogen. 


1. Echilibrustatistic omogen [craruncruuecnoe 
TOMOTreHHoe paBHoBecue; équilibre statistique ho- 
mogène; homogenes statistisches Gleichgewicht; 
homogeneous statistical equilibrium; homogén 
sztatisztikai egyensúly]: Echilibru stabilit într'un 
sistem omogen. 

2, ~ termic [repMnuecoe (TENJIOBOe) paB- 
HoBecue; équilibre thermique; thermisches Gleich- 
gewicht; thermal equilibrium; hõegyensúly]. 
Fiz.: Starea unui sistem fizicochimic, în care nu 
se produc schimburi de căldură între părțile lui. 
Pentru ca un sistem fizicochimic să fie în echi- 
libru termic, e necesar și suficient ca tempera- 
tura să fie constantă și aceeași în toate părțile lui. 

s. ~ termodinamic [repmonnnamuuecoe 
paBHoBecue; équilibre thermodynamique ; 
thermodynamisches Gleichgewicht; thermo- 
dynamic equilibrium; termodinámikus egyen- 
súly]. Fiz.: Starea unui sistem fizicochimic în care 
nu variază niciuna din mărimile lui de stare termo- 
dinamică. — Pentru ca un sistem supus anumitor 
legături să fie în echilibru termodinamic, trebue 
ca nicio transformare a lui, compatibilă cu legă- 
turile, să nu fie compatibilă cu al doilea princi- 
piu fundamental al Termodinamicei, după care 
creșterea de entropie AS corespunzătoare unei 
transformări de stare e egală sau mai mare decât 


Q; 
suma IF acâturilor cantităților de'căldură Q; rev 


primite de sistemul în transformare reversibilă, 
prin temperaturile absolute T; corespunzătoare: 


Din această relație se pot deduce, în cazuri 
foarte generale, condiţiunile de echilibru termo- 
dinamic ale unui sistem. Exemple: Echilibrul ter- 
modinamic al unui sistem izolat (care nu primeşte 
adică nici căldură, nici lucru mecanic) și care 
are deci energie constantă, și pentru care membrul 
al doilea al inegalităţii e nul, ceea ce arată că 
entropia nu poate decât să crească, Sistemul e 
în echilibru dacă entropia nu poate creşte, adică 
dacă are valoarea maximă compatibilă cu con- 
strângerile. — Echilibrul termodinamic la tempe- 
ratură constantă: Inegalitaiea de mai sus se scrie, 
introducând energia interioară U a sistemului și 
lucrul mecanic primit A: A(TS) = AU— A. Deo- 
sebim două cazuri: Dacă sistemul nu poate primi 
sau ceda lucru mecanic din exterior, A=0, adică 
A(U-—TS) = 0 şi deci energia liberă nu poate 
decât să descrească; dacă ea are deci valoarea 
minimă compatibilă cu legăturile, sistemul e în 
echilibru (şi, în acest caz particular, echilibrul se 
numeşte termic). Dacă sistemul poate primi lucru 
mecanic, definit prin $X dx, unde X e „forța ge- 
neralizată” corespunzătoare parametrului x, iar 
legăturile sunt astfel, încât X = const. (de ex. 
dacă presiunea unui fluid e dată), urmează că 
A=X Ax=A(X x), şi inegalitatea se scrie 
A(U—Xx—TS) 5 0. Se obține deci o concluzie 
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asemănătoare cu aceea din cazul x = const. (lucrul 
mecanic nul), înlocuind însă energia liberă prin po- 
tenţialul termodinamic: U— Xx— TS. (Lafel se pot 
înlocui condițiunile de constanţă ale oricărui alt 
parametru de poziţie prin condiţiunile de constanță 
ale forței generalizate corespunzătoare). 

4. Echilibru, constantă de ~ [koncranra paB- 
HOBecuHA; constante d'équilibre; Gleichgewichts- 
konstante; equilibriumconstant;egyensuly-âllandâ]. 
Chim. fiz. V. sub Legea acţiunii maselor. 


s. Echină [əkmH; échine; Viertelstab, Wulst; 
echinus; negyedpâlca, pálca, léc]. Arh.: Mulură 
eliptică sau hiperbolică, î 
făcând parte din capitelul 
ordinului doric, plasată ime- 
diat sub abacă (v. fig.). 
De obiceiu, echina este mai 
înaltă decât abaca, sau are 
cel puțin înălțimea ei. Echină (a). 

e. Echinide [ĐXHHOHAbI; echinides; Echiniden; 
echinoids; &kinidek]. Zool.: Echinoderme libere, 
cu corp globulos, acoperit aproape în întregime 
de un schelet calcaros (țest) cu spini şi desvoltat 
în țesutul dermic. Sunt clasificate în echinide 
endociclice (regulate): palechinide, holostome 
(citaride), glifostome, — și în echinide exociclice 
(neregulate): gnatostome (holectipoide, glipeas- 
troide), atelostome (spatangoide). 

7. Echinoconus. Paleont.: Gen de echinide 
din ordinul euechinidelor neregulate, cu specii 
caracteristice pentru Cretacicul mediu și superior. 
Se disting prin forma conică înaltă a testului, și 
prin orificiul anal la marginea posterioară a feţei 
ventrale. 

s. Echinocrom [>xHHOXpOM; €quinochrome; 
Echinochrom; echinochrom; ekinokr6m]. Chim. 
biol.: Materie colorantă roşie din clasa oxi-chino- 
nelor, cu funcţiune de exohormon, produsă de ouăle 
ariciului de mare. Are proprietatea (în concen- 
tralie de 1/109) de a atrage spermatozoidul spre 
ou, pentru a se produce fecundajia. 

ə Echinoderme [urmoxoxue; €chinodermes; |. 
Echinodermata, echinodermata; ekinodermâtâk]. 
Zool.: Metazoare complexe, cu simetrie penta- 
radiară, putând deveni bilaterală, şi cu numeroase 
organe diferenţiate: cavitate generală, aparat cir- 
culator acvifer, aparat ambulacrar pentru locomo- 
țiune. Echinodermele sunt animale marine. Țesutul 
lor dermic secretă un schelet calcaros, format 
din piese sudate. Au apărut în Paleozoic. Clasi- 
ficarea: echinide (arici de mare); crinoide (crini 
de mare); asteride (cari cuprind steler.dele sau 
stelele de mare și ofiuridele sau stelele de mare 
cu disc central); holoturide (holoturii) ; cistidee, 
şi blastoidee. 

10. Echinolampas. Paleont.: Gen de echinide 
din ordinul euechinidelor neregulate. Cuprinde 
specii întâlnite din Paleogen până azi. Forma 
țestului e ovoidă, cu orificiu bucal pentagonal, 
aproape central. Orificiul anal e deplasat pe 
partea ventrală. 
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1. Echinops. V. Rostogol. 

2. Echinox [paBnopencTBue; équinoxe; Aqui- 
noktium, Tag- und Nachtgleiche; equinox; nap- 
€jegyenl&seg]. Astr.: Fiecare din cele două 
momente ale anului când ziua este egală cu 
noaptea (12 ore), fiindcă Soarele se găseşte pe 
traiectoria ecuatorului bolţii cerești. Corespund 
celor două puncte echinoxiale ale eclipticei, 
numite echinoxul de primăvară (în jurul datei de 
21 Martie) și echinoxul de toamnă (în jurul datei 
de 23 Septemvrie). Sin. Echinocțiu. 


3. Echinoxială, linie ~ [JIHHHA paBnonencr- 
BHA; ligne equinoxiale; Aquinoktiallinie, Aqui- 
noktialkreis; equinoctial line; nap-éjegyenlőségi 
vonal]. Astr.: Linie care coincide cu ecuatorul 
bolții cerești, pentrucă de câte ori Soarele se 
găseşte pe ecuator, avem echinox.3 


4. Echinoxiale, puncte! [TOYKH paBHOJEHCT- 
BHA; points équinoxiaux; Nachtgleichepunkte, 
Aquinoktialpunkte ; equinoctial points; nap-éj- 
egyenlőségi pontok]. Astr.: Punctele de inter- 
secţiune ale eclipticei cu ecuatorul: — Punct echi- 
noxial de primăvară [roua Becennero paBHo- 
HeHCTBHA; point €quinoxial de printemps; Früh- 
lingspunkt; first point of Aries; tavaszi nap-€j- 
egyenlőség]: Punctul ecuatorului ceresc în care 
se găsește Soarele la echinoxul de primăvară. 
Sin. Punct vernal (v. Vernal, punct ~). — Punct 
echinoxial de toamnă [roua ocennero paBno- 
NeHCTBHA; point &quinoxial d'automne; Herbst- 
punkt; first point of Libra; őszi nap-ejegyenlâsegi 
pont]: Punctul ecuatorului ceresc în care se gă- 
sește Soarele la echinoxul de toamnă. 

s. Echinoxiale, regiuni =[oGnacru paBnoneu- 
CTBHA; régions €quinoxiales; Aquinoktialzonen; 
equinoctial regions; nap- €jegyenlâsegi zónák]. 
Astr.: Regiunile situate în imediata vecinătate a 
ecuatorului bolții cerești. 

e. Echipă [aprem, Gpunrama (paGouaa); 
équipe; Kameradschaft; gang of workmen; cso- 
port (munkás)]: Grup-de lucrători cari lucrează 
împreună, sub conducerea unui șef. Echipele se 
numesc după lucrările pe cari le execută (echipe 
de lucrări noi, de întreținere, de reparații, de 
betonare, de asfaltare, etc.). Mai multe echipe 
constitue o brigadă sau o secție de lucru. 


7. Echipă de combatere [Gpnrana no Gopr6e 
C BPeHHTEJNAMH; équipe de combat; Bekâmpf- 
ungsmannschaft; combat gang; leküzdő csoport]. 
Agr.: Echipă compusă dintr'un număr determinat de 
lucrători de specialitate, cari lucrează cu aparate 
speciale, pentru distrugerea insectelor, a acarieni- 
lor, a rozătoarelor, etc., dăunătoare în agricultură. 

s. Echipă de foraj [Oypnubnaa puraga; 
équipe de forage; Bohrmannschaft; drilling crew; 
melyfur6 munkás csoport]. Mine: Echipă formată 
din maistrul sondor, maistrul sondor ajutor, podar, 
doi oameni la gura puțului și, uneori, pentru son- 
dele izolate echipate cu motoare Diesel, și un 
mecanic, cari se ocupă cu operațiunile sondei 
în foraj. 


9. Echipaj [»runnau:, cynoBaa komanpa; équi- 
page; Besaizung; crew; személyzet, hajoszemely- 
zet, felszerelés, epitâanyag]: Intregul personal al 
unei nave, al unui avion, car de luptă, etc. 

so. Echipaj astatic [acrarnuecruii >nemenr 
(npn6op); équipage astatique ; astatisches System; 
astatic element; asztălikus rendszer]: Echipaj de 
instrument electric, constituit astfel, încât să nu 
se exercite asupra lui acţiuni ponderomotoare ale 
câmpurilor magnetice uniforme. 

u. Echipaj de instrument [nepenBuHoiă ae- 
Meu (npu6op, 060pynoBaHue); équipage d'in- 
strumenti; Instrumentenorgan; moving element; 
miszeralkatresz]: 1. Parlea mobilă a unui aparat 
de măsură. — 2. Termen general, fie pentru partea 
fixă, fie pentru cea mobilă a unui instrument. In 
acest caz, partea fixă se numeşte și echipaj fix, 
iar partea mobilă, echipaj mobil. 

12. Echipament [or:unupoBra, 060pynoBaHue; 
équipement; Ausriistung; equipment; felszerelés]. 
Tehn.: Ansamblu de piese și dispozitive atașate 
unei instalaţii, maşini, etc., pentru a-i asigura 
funcționarea în bune condițiuni. 

13. Echipament de bord. V. Bord, echipament 

e ~. 

14. Echipament de curenți purtători [oGopyrno- 
Bane (annaparypa) HecyIux TOKOB; appareil 
à courants porteurs; Trăgerfrequenzgerăt; carrier 
current apparatus; szállitható katonai telefonfel- 
szerelés]. Telc.: Ansamblul aparatelor dela cele 
două capete ale unei linii de telefonie prin cu- 
renți purtători. 

15. Echipament de foraj [GypoBaa ycranoBra; 
installation de forage; Botranlage; drilling rig; 
fúró felszerelés]. Mine: Totaliiatea mașinilor cari 
formează instalația de foraj: granic, pompe de 
noroiu, mașini, turn, amestecătoare, prevenitoare, 
bateria de cazane, etc. 

16. Echipament de frână [ropmosnoe o06opy- 
NOBaHHE; équipement de freinage; Bremsausrus- 
tung; braking equipment; fekszerkezet]. Tehn.: 
Instalaţia de frână a unui vehicul. V. sub Frână. 

17. Echipament de troliu pentru pod umblător 
[oGopynoBanne napoma; équipement pour pont 
volant; Fâhreausriistung; flying bridge equipment; 
komphid felszerelés]. Pod.: Elementele nece- 
sare instalării unui pod umblător cu mijloace tip. 
Ele corespund cu materialul necesar unui pod 
de echipaj și cuprind: Trepiedele de fixat pe 
cele două maluri, pentru întinderea cablului; 
clemele necesare ancorării trepiedelor; cablul 
de întins peste apă; scripetele pentru alunecarea 
podului umblător și scripetele sau dispozitivele 
pentru întinderea și ancorarea cablului. 

18. Echipament electric [>rerrpnuecnoe 060- 
PYnoBanHne; équipement électrique; elektrische 
Ausrüstung; electric equipment; villamos felsze- 
relés]. Elt.: Ansamblul sistemelor tehnice de 
natură electrică prin cari se asigură comanda 
şi controlul în serviciul unei instalaii tehnice. 

19. Echipament electric de tracțiune [3er- 
TpPHYECKHÜ KOHTpPOILNEp TATH; équipement élec- 


trique de traction; electrische Fahrzeugsausriis- 
tung; traction controller; villamos vontatóiberen- 
dezés]. C. f.: Totalitatea aparatajului electric al 
unui vehicul de tracțiune, pentru tracțiune, frâ- 
nare electrică, încălzit, ventilație, semnalizare, 
aer comprimat, etc. — Se deosebesc: 

1. Echipament automat [aBromaruuecruii 
KOHTPOIINEp TATH; équipement automatique; 
selbsttătige Zugsteuerung; automatic traction con- 
troller’ önmüködöő vontatăst vezérlés]: Echipa- 
mentul de tracțiune în care demararea, mersul și, 
eventual, frânarea, se pot regla automat. 

2, ~ cu arbore cu came şi cu servomotor 
[oGopynoBanue C KyJIAYKOBbIM BAaJIOM H Cep- 
BOMOTOPOM; équipement è cames et servomo- 
teur; Servomotor - Nockenschaltwerk - Steuerung; 
cam schaft gear and servo-motor traction controller; 
szervomotoros bütykös vezérlés]: Echipamentul 
în care combinatorul e înlocuit cu un arbore cu 
came atacat de un. servomotor și acționând pie- 
sele de contact. 

s. ~ cu combinator [0oGopymoBanue C KOH- 
TpOINepoM; équipement à combinateur; Fahr- 
schaltersteuerung; control gear; menetkapcso- 
lésos vezérlés]: Echipamentul în care schimbă- 
rile de conexiune sunt efectuate cu aiutorul unui 
combinator. 


4. ~ cu contactoare [oGopyAoRaHHe C KOH- 
TAKTOpaMH; équipement à contacteurs; Schützen- 
steuerung; contactor gear; kapcsolăsos vezér- 
lés]: Echipamentul în care diferitele combinări 
se efectuează prin contactoare. 

5 ~ cu servomotor și combinator [060py- 
HOBaHHe C KOHTpONNeEpOMH CEPBOMOTOPOM; 
equipement à servomoteur et combinateur; Ser- 
vomotor-Fahrschaltersteuerung; servo-motor ope- 
rated controller;  szervomotoros  menetkapcso- 
lăsos veserles]: Echipamentul în care combina- 
torul e acţionat de un servomotor. 

s. Echipament mobil [nomBnunoe (nernoe) 
CcHapa:meHne (ƏKHNAPOBKA); equipament mobile; 
mobile Ausrüstung; mobile outfit, mobile equip- 
ment; mozgó felszerelés]. Tehn.: Ansamblu de 
piese, unelte, etc., atașate unei maşini sau insta- 
laţii, pentru a-i asigura, în anumite momente, 
buna funcţionare. De ex.: parașutele, centurile 
pentru piloți, trusa cu unelte de bord, trusa sa- 
nitară, etc., la un avion; trusa cu unelte, uneltele 
pentru focărit la locomotive, etc. 

7. Echipamentul avionului  |cnapanenue 
(oGopymoBanue) camonăra; équipement de 
l'avion; Flugzeugausriistung; airplane equipment, 
airplane outfit; repülőgép felszerelés]. Av.: 
Ansamblul instalațiilor, dispozitivelor „şi instru- 
mentelor cu cari este dotat un avion. Este format, 
în general, din echipamentul de bord, instalaţia 
electrică (pentru lumină, radio, semnalizare, etc.), 
dispozitivele de siguranţă (extinctoare, etc.), echi- 
pamentul mobil, etc. Sin. Dotarea avionului. 

s. Echipamentul navei [cyuoBoe cnapane- 
HHe (HO0pyAOBaHHe, 9KHNHpOBKa); équipement 
du navire; Schiffsausristung; ship's equipment, 
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ship's outfit; hajofelszereles]. Nav.: Ansamblul 
instalațiilor cari asigură funcționarea, în bune 
condițiuni, a unei nave. Cuprinde, în general, 
aparate, maşini auxiliare, ancore, lanțuri de an- 
core, instrumente de navigație, instalații electrice 
(radiotelegrafie, radar, etc.), părți din greement, 
dispozitive de siguranţă, bărci de salvare cu 
echipamentul lor (lopeţi, căngi, pripon, căuș de 
scos apa, furci, etc.). 

s. Echipotenţială, linie ~  [orBunorenuu- 
anbHaA (paBnonorenmnanbHaa) aunna; ligne 
&quipotentielle; Aquipotentiallinie; equipotential 
line; egyenpontenciâlu vonal]. Clc. v.: Linie loc 
geometric al punctelor de același potenţial scalar 
al unui câmp de vectori. 

10. Echipotenţială, regiune ~ [ĐKBHNOTEHUH- 
ajibHas 0GnacTb; région équipotentielle; Aqui- 
potentielgebiet; equipotential region; egyen- 
potenciálú terület]. Clc. v.: Regiunea din spațiu 
loc geometric al punctelor de același potențial 
scalar al unui câmp de vectori. 

1. Echipotenţială, suprafaţă ~ [okBunoren- 
WHaAJNbHAA NOBEPXHOCTb; surface €quipoten- 
tielle; Aquipotentialflăche; equipotential surface; 
egyenpotenciălu felület]. Clc. v.: Suprafaţa loc 
geometric al punctelor de același potențial scalar 
al unui câmp de vectori. 

12. Echiscalar [or:BucraJAp; equiscalaire; ecui- 
skalar; equiscalar; egyenbeosztăsu). Clc. v.: Cali- 
tatea unei linii, a unei suprafețe sau a unei por- 
|iuni din spațiu de a fi locul geometric al punc- 
telor în cari un scalar de câmp are aceeași valoare. 

13. Echivalent [ĐKBHBaJenT; équivalent; Rest- 
dämpfung; equivalent; mérséklési egyenértek]. 
Elt.: Valoarea comună pe care o au atenuarea 
compozită, atenuarea transductică și atenuarea 
de inserție când cele două impedanţe terminale 
ale unui cuadripol sunt egale cu o rezistență de 
600 ohmi. 

14. Echivalent [oiBuBanenT HArpy3KH; équi- 
valent; de la charge; Belastunosoleichwert; load 
equivalent; terhelési egyenérték]. Rez. mat.: 
Incărcare uniform repartizată cu care se înlocu- 
ește, pentru simplificarea calculelor, un sistem 
de sarcini concentrate care acționează asupra 
unui element de construcție (grindă, arc, boltă, 
e!c.). Determinarea echivalentului se face pe 
baza egalității momentelor sau a forțelor tăietoare 
date de cele două sisteme de încărcări în po- 
zițiile cele mai desavantajoase pentru elemen- 
tul de construcție. De exemplu, pentru grinda 
simplu rezemată și încărcată cu o forță P la 
mijlocul deschiderii, echivalentul, p kg/m este 
dat de relația 

1 bine PRR a E. 

ri „ adică p= rA 
Calculul cu echivalent se folosește mai ales la 
proiectarea podurilor, pentru convoaiele de sar- 
cini mobile, valoarea echivalentului fiind fixată 
de prescripțiile oficiale pentru fiecare tip de 
convoiu. Sin. Incărcare echivalentă, Sarcină echi- 
valentă. 
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1, Echivalent-amidon [ƏKBHBAJICHT-KpaXMAl; 
équivalent amidon; Aquivalentstărke; starch equi- 
valent; egyenérték-keményitö]. Zoot.: Unitate de 
măsură, folosită pentru calculul valorii nutritive 
(pentru animale) a diferitelor furaje. Echivalează 
cu 1 kg amidon digestibil, sau cu 1 kg celuloză 
digestibilă. 

=. Echivalent chimic [XHMHYĖÉCKHÄ ƏKBH- 
BANeHT; équivalent chimique; chemisches Aqui- 
valent; chemical equivalent; vegyi egyenérték]. 
Chim. fiz.: Cantitatea dintr'o substanță care e 
capabilă să substitue ori să adiționeze, direct 
sau indirect, printr'un proces chimic, un atom 
də hidrogen. Dacă se exprimă în grame, se 
numește echivalent-gram. 

s. Echivalent de putere. V. Putere, echivalent 
de ~. 

4. Echivalent de referință [orBuBaJneur nepe- 
naun; équivalent de référence; Bezugsdâămpfung; 
reference equlvalent; vonatkoztatott mérséklés 
egyenértéke]. Telc.: Echivalentul de referință al 
unui sistem telefonic de transmisiune sau al 
uneia din părlile sale principale e indicația dată 
de sistemul fundamental de referință, când acest 
sistem e reglał astfel, încât impresiunea sonoră 
care se obține în receptor să fie aceeași înainte 
și după substlituția părții de examinat în partea 
corespunzătoare a sistemului fundamental de re- 
ferință, puterea vocală la emisiune rămânând 
aceeași în ambele cazuri. Pentru rețeaua tele- 
fonică europeană, sistemul fundamental de refe- 
rință se găsește la Paris (Conservatoire des Arts 
et Métiers). 

s. Echivalent de vitesă. V. Vitesă, echivalent 

de ~. 
e. Echivalent electrochimic [ĐJIEKTpPOXHMH- 
YeECKHË DKBHBaJNeHT; équivalent électrochimique; 
elektrochemisches  Aquivalent; electrochemical 
equivalent; elektrokémiai egxenérték]. Electro- 
chim.: Raportul dintre masa unui ion liberat la un 
electrod al unei soluții electrolitice, și sarcina elec- 
trică corespunzătoare. Practic, echivalentul elec- 
trochimic se exprimă în grame pe ampersecundă, 
sau în grame pe amperoră. 

7. Echivalent-gram. V. sub Echivalent chimic. 

s. Echivalent în apă [Bomanoe uHcIlo, BO- 
NAHOĂ ƏKBHBANEHT; équivalent en eau; Was- 
serwerł; water equivalent; vizegyenérték]. Fiz.: 
Masa de apă care are o capaciłate calorică e- 
gală cu a unui corp. Echivalentul în apă este e- 
gal cu produsul dintre greutatea corpului şi căl- 
dura sa specifică. in cazul racipientelor mari, e- 
chivalentul în apă se calculează, iar în cazul 
celor mici se determină prin măsurare. 

9. Echivalent în apă al calorimetrului [Bo- 
NAHOH DKBHBaANEHT KkaNopHMeTrpa; équivalent 
en eau du calorimètre; Waserwert des Kalori- 
meters; water equivalent of the calorimeter; 
kalorimster vizegyensrteke]. Fiz.: Masa de apă 
care are o capacilate calorică egală cu aceea a 
calorimetrului și a accesoriilor sale (termometru, 
agitator, etc.) cari, în timpul unei determinări 
calorimetrice, schimbă căldura în același timp 


cu apa din calorimetru. Sin. Calorimstrului, con- 
stanta ~. ` ; 

10. Echivalent în lucru mecanic [mexanuuec- 
RHĂ ƏKBHBAJNEHT; équivalent mécanique; mecha- 
nisches Arbeitsäquivalent; mechanical equivalent; 
mekánikai munka egyenértéke]. Fiz.: Echivalen- 
tul în lucru mecanic al unei acțiuni (de ex. al 
acļiunii exłerne a unui sistem fizicochimic) e 
lucrul mecanic care s'ar efectua la suprimarea 
completă a acțiunii sau, când acțiunea, odată 
produsă nu mai poate fi suprimată, lucrul me- 
canic care ar trebui efectuat excluziv spre a pro- 
duce acea acțiune. Conceptul de echivalent în 
lucru mecanic se folosește în definiția concep- 
tului de energie (v.). Sin. Echivalent mecanic. 

11. Echivalent mecanic. V. Echivalent în lucru 
mecanic. 

12, Echivalentă, temperatură ~. V.| sub Tem- 
peratura aerului. 

13. Echivalentă, temperatură ~ potenţială. V. 
sub Temperatura aerului. 

14. Echivalență [ƏKBHBAJICHTHOCTb, paBHo- 
NeHHOCTb; &puivalence; Aquivalenz; equivalence; 
egyenértékűség, ekivâlencia]. Teor. m.: Proprie- 
tatea a două mulțimi M şi N de a fi în cores- 
pondenłă biunivocă, adică de a admite o cores- 
pondență în care fiecărui element! al uneia să-i 
corespundă un element, și numai unul, al celei- 
lalte, și invers. Se notează cu M ~ N. Relaţia 
de echivalență este reflexivă (adică orice mulțime 
e echivalentă cu ea însăși), simetrică (adică, 
dacă M ~ N, urmează și N ~ M) și transitivă 
(adică, dacă M ~ N şi N ~ P, urmează și M ~ P). 

15. Echivalenţă de titrare [orBuBanenT TH- 
TpOBaHHA; équivalence de titration; Titrations- 
ăquivalenz; titration equivalence; terfogatelemzssi 
egyenérték, semlegesitesi egyenérték]. Chim.: 
Cantitatea de substanță din proba de analizat, 
echivalentă cu soluția titrată întrebuințată pentru 
neutralizare. Neutralizarea este terminată, când 
în lichidul analizat se găsesc cantități echivalente 
de anioni şi de cationi. Punctul de echivalență 
este punctul final al reacției de neutralizare (punctul 
stoicheiomstric al neutralizării) şi se cunoaște prin 
virajul colorii unui indicator sau prin schimbarea 
bruscă a potențialului de electrod sau a conduc- 
tibilității electrice. 

16. Echivalenţă, „legea” de ~ fotochimică 
[3akOH WOTOXHMHIECKOI ƏKBHBANCHTHOCTH; 
loi d'équivalence photochimique; Gesetz der pho- 
tochemischen Aquivalenz; photochemical equi- 
valence law; a fotokémiai egyenértékűség tör- 
vénye]. Fiz.: Pentru fiecare cuantă de energie 
radiantă absorbită de o substanță sensibilă la 
acțiunea luminii intră în reacţie o moleculă din 
acea substanţă. V. și Randament fotochimic. 

17, Echivalenţei, principiul ~ masei inerte 
și al masei grele [npHHmun BKBHBaANEHTHOCTH 
HHEpTHOĂ H TAmenoă MaccbI; principe de 
I'&quivalence de la masse inerte et de la masse 
lourde; Aguivalenzprinzip der irâgen und der 
schweren Masse; principle of equivalence of inert 


and heavy mass; a tehetetlen és nehéz t5me- 
gek egyensri&kiisâgi elve]. Fiz.: Experienţa arată 
că masa inertă a unui corp (al cărei produs prin 
accelerația lui în raport cu sistemele inerțiale dă 
forța ca se exercită asupra lui) e proporlională 
cu masa lui grea (al cărei produs prin intensi- 
tatea câmpului de gravitație dă forța de gravi- 
tație cara se exercită asupra corpului), factorul 
də proporționalitate fiind universal, adică depin- 
zând numai de unităţile alese, nu și de sub- 
stanța, de proprietățile sau de condiţiunile în cari 
se găsește corpul. Acceleraţia a; a căderii libere, 


ps care câmpul de gravitație, de intensitate g 
o imprimă unui corp de masă inertă m, prin 
faptul că exercită asupra lui forța de gravitație 


(greutatea) F=mg, unde m, e masa grea |a 
corpului, e deci: 


e AL 
„i = T 


adică e aceeaşi pentru toate corpurile, indepen- 
dent de masa lor, de proprietățile sau de con- 
dițiunile în cari se găsesc ele fiindcă = e o con- 


stantă universală, şi a; e proporțională cu inten- 


sitatea locală g a câmpului de gravitație. Fiindcă 
accelerația căderii libere în câmpul de gra- 
vitație e deci aceeași pentru toate corpurile, 
urmează că: Efectul unui câmp de gravitație 
într'un sistem de referință inerţial e echivalent 
cu raportarea mișcării mobilului, presupusă într'o 
regiune din spațiu în care nu există câmp de gra- 
vitație, la un sistem de referință care e accelerat 
față de sistemele inerțiale, și anume cu accelerația 
locală, cu sens schimbat, a căderii libere (principiul 
echivalenţei). Dacă se admit deci, ca egal indreptă- 
țite pentru descrierea fenomenului, toate siste- 
mele de referință, oricare ar fi mișcarea lor re- 
lativă, urmează că: Masa unui corp apare ca 
masă inertă, dacă i se descrie mișcarea în ra- 
port cu un sistem da referință față de care are 
vitesă constantă și în care (se spune că) nu 
există câmp de gravitație, — și ca masă grea, 
dacă i se descrie mișcarea în raport cu un sistem 
în care (se spune că) există câmpul de gravitație 
care-i imprimă chiar accelerația pe care o are 
față de acel sistem. Deosebirea dintre masa inertă 
și masa grea devine, astfel, relativă. V. și sub 
Relativității, teoria ~ generale. 

1. Echivalentul mecanic al caloriei [mexanu- 
4YeECKHË TEIUIOBOĂ ƏKBHBAJIEHT; équivalent mé- 
canique de la calorie; Wärmeäquivalent; mechani- 
cal equivalent of heat; a kaloria mekánikai egyen- 
értékel. Fiz.: Sin. Echivalentul mecanic al unității 
da căldură (v.). 

=. Echivalentul mecanic al luminii [mexanu- 
“4ecKkHii CBETOBOĂ DKBHBANEHT; équivalent mé- 
canique de la lumière; mechanisches Lichtăqui- 
valent; mechanical equivalent of.light; a fény 
mskânikai eghensriske]. V. Vizibilitate, coefi- 
cient de ~. 
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s. Echivalentul mecanic al unităţii de căldură 
[mexannuecuii ƏKBHBAJIEHT ŐPHTAHCKOÄË Te- 
NNOBOĂ eAHHHubI; équivalent mscanique de 
l'unité de chaleur; mechanisches Aquivalent der 
Wărmeeinheit; mechanical equivalent of the ther- 
mal unit; a hö mekânikai egyenértéke]. Fiz.: 
Lucrul mecanic echivalent cu unitatea de cantitate 
de căldură (caloria). Valoarea lui este J=— 0,4266 
kgm/cal = 426,6  kgm/kcal = 4185  jouli/kcal = 
4,185X10” ergi/cal. Recent, caloria se definește 
uneori astfel, încât 1 kcal=427 kgm. 

4. Ecidie [>uuuii; scidie; Acidium; aecium, 
aecidium; ecidium). Agr.: Organ caracteristic ciu- 
percilor cari produc rugini, și cari fac parte din 
ordinul Uredinales. Are formă de cupă, iar în 
interior se formează ecidiospori (v.). 

s. Ecidiospor [>iumnocnopa; écidiospore; 
Azidienspore; aecidiospore; ecidioszpora]. Agr.: 
Formă de spor care se întâlnește la ciupercile 
cari produc rugini (Uredinales). Ecidiosporii sunt 
binucleați, echinulaţi, și se formează în lanțuri 
în organul numit ecidie (v.). 

e. Eclator [uckpoBoii pa3pamnu; eclateur; 
Funkenstrecke; spark-dap; szikrakăz]. El.: Aparat 
care constă din doi electrozi cu distanța dintre 
ei reglabilă, plasați într'un dielectric gazos sau 
lichid, și dispuși astfel, încât o scânteie electrică 
să sară între ei, dacă tensiunea electrică dintre 
ei trece de o anumită valoare. 

7. Eclator de măsură [usmepunrenbubiii 
HCKpOBOÑ pa3pamnuk; €clateur de mesure, 
spinteromăâtre;  Messfunkenstrecke; measuring 
spark-gap; szikrakâzmsr6). El.: Aparat etalonat 
în tensiuni electrice de străpungere, date în func- 
țiune de distanța dintre electrozi. Sin. Spintero- 
metru. — Tipuri de eclatoare de măsură mai 
importante: 

s ~ asincron pi e HCKpoBoii 
ai eee &clateur asynchrone; Asynchronfun- 

enstercke; asynchronous spark-gap; aszinkron 
szikraköz]:Eclator cu numărul de întreruperi neacor- 
dat pe frecvența curentului electric de alimentare. 

9 ~ cu scântei întrerupte [ncrporacanmnii 
pa3paannuk; eclataur à étincelles interrompues; 
Lâschfunkenstrecke; quenched spark-gap; meg- 
szakităsos szikrakăz]: Eclator ale cărui scântei 
se întrerup repede, prin mijloace speciale, după 
un mic număr de oscilaţii electrice. 

10. ~ multiplu (mnororpariblii HCKpoBoi 
pa3pannHk; €clateur multiple; Mehrfachfunken- 
strecke; multiple spark-gap; tâbbszâr&s szikrakăz]: 
Eclator cu mai multe distanțe de scăpărare, mon- 
tate, de obiceiu, în serie. 

n. ~ muzical [TOHAJIbHbIÄ HCKpoBoii paz- 
panHuk; &clateur musical; Tonfunkenstrecke, tö- 
nende Funkenstrecke; musical spark-gap; han- 
gad6 szikrak&z]: Eclator care stabileşte trenuri de 
unde electrice succesive pe o frecvență muzicală. 

12, ~ rotitor [Bpauarornmniica HCKPCBOÑ pa3- 
PAMHHK; &clateur tournant; rotierende Funken- 
strecke; rotating spark-gap; forgó szikraköz]: Ecla- 
tor cu unul sau cu mai mulți electrozi ficși, în faţa 
cărora se rotește un electrod simplu sau multiplu. 
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1. Eclator sincron [cuHHxponHblii HCKpoBoii 
pa3panhuk; eclateur synchrone; Synchrontunken- 
strecke; synchronous spark-gap; szinkron szikra- 
köz]: Eclator rotitor, al cărui electrod mobil se 
roteşte sincron cu frecvența curentului electric de 
alimentare. 

2, ~ de protecţiune [npenoxpannrenbHbrii 
pa3pāīHnK; éclateur de protection; Schutz- 
funkenstrecke; protection sparker; Védelmezeoi 
szikraköz]. El.: Eclator care servește la protecțiu- 
nea unei instalații electrice, prin faptul că, sub 
acțiunea unei tensiuni electrice mai înalte decât 
tensiunea sa de străpungere permite o descăr- 
care prin el, din spre instalaţie (de ex. din spre 
rețeaua electrică) spre pământ, scăzând astfel 
tensiunea electrică a unei eventuale unde mo- 
bile. Are în serie o rezistență care determină 
nivelul până la care poate scădea tensiunea. 

Pentru ca tensiunea să fie scăzută imedial după 
incidența undei mobile, trebue ca arcul electric 
să fie stins foarte repede, prin măsuri de stin- 
gere rapidă. Din acest punct de vedere, deo- 
sebim: 

s. Eclator cu cădere catodică [paspamnut C 
KaTOAHbIM NaneHHeM; eclateur à chute cathodi- 
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Eclator cu cădere catodică 
(15 kV), 
u) racordul la linie; z) ecla- 
tor de aprindere; |) ecla- 
tor de stingere; p) piese 
de cădere catodică; e)ra 
cordul la pământ, 


Eclator cu rezistență depen- 

dentă de tensiune (30 kV). 

u) racordul la linie; j) ecla- 

tor de slingere; p) rezis- 

tențe dependente de ien- 

siune; e) racordul la pă- 
mânt, 


que; Kathodenfallableiter; cathodic fall sparker; 
katodikus esésű szikrakoz]: Eclator la care se pro- 
voacă o mare cădere catodică de tensiune, ceea 
ce grăbeşte stingerea. 


Intârzierea stingerii pe care o asigură ecla- 
toarele cu rezistența dependentă de tensiune (v.) și 
cele cu cădere catodică e de ordinul unei frac- 
țiuni de microsecundă. 

4. ~ cu coarne [poroBoii paspannu; &cla- 
teur à cornes; Hârnerableiter; sparker; szarvas 
szikraköz]: Eclator echipat cu un sistem de coarne, 
câte unul în legătură cu fiecare electrod, şi cari 
formează un V. Forţele electrodinamice împing 
arcul spre extremităţile coarnelor, alungându-l și 
mărind astfel tensiunea de aprindere, ceea ce 
provoacă stingerea arcului (v. fig.). 
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Eclator cu coarne. 
A) racord la linie; B) racord la pământ; 
C) coarne. 


s. ~ cu rezistență dependentă de tensiune 
Îpa3pAnHuR C CONPOTHBIIEHHEM 3aBHCAINIHM 
OT HanpaAmenuA; eclateur à resistance depen- 
dante de la tension; Ableiter mit spannungsab- 
hăngigem Widerstand; tension dependent resis- 
tance sparker; feszültségłöl fuggö ellenállással 
való szikraköz]: Eclator a cărui rezistență în serie 
depinde de tensiunea aplicată, scăzând când 
tensiunea crește, ceea ce provoacă stingerea ra- 
pidă a arcului, după ce tensiunea locală a undei 
mobile incidente a scăzut la o anumită valoare 
(v. fig.). 

e. Eclimetru [KIHHOMETp; eclimetre; Gefălle- 
messer; clinometer, gradient recorder, gradi- 
meter; szintkülömbségmérő]: Instrument care 
serveşte peniru determinarea distanței zenitale a 
unui obiect sau a diferenţei de nivel dintre două 
puncte date. 

1. Eclips. Agr.: Varietate de sfeclă, precoce, 
sferică având coaja și carnea roșie, cu inele 
concentrice albicioase. 

s. Eclipsă |[3armenue; eclipse; Finsternis; 
eclipse; fogyatkozâs]. Astr.: Dispariţia totală sau 
parțială a imaginii unui astru luminos sau obscur, 
pe care o are un observator terestru, fiindcă se 
interpune un alt astru, obscur, fie între astrul 
luminos eclipsat și Pământ, fie între Soare şi 
astrul obscur eclipsat. Practic, astrul luminos 
eclipsat e Soarele şi cel obscur interpus, Luna, 
sau, cel obscur eclipsat e Luna şi astrul obscur 
interpus e Pământul. Eclipsele de Lună pot fi 
totale sau parțiale, iar cele de Soare, totale, 
inelare sau parțiale. 


1. Eclipsare, procedeul prin ~ [npoGnecko- 
Bblii (Murarouuii) cnoco6; procédé par scintil- 
iement, procédé par clignotement; Blinkverfahren; 


metric de restituţie, care se bazează pe princi- 
piul iluminării şi al proiectării alternative a 
imaginilor celor două clișee ale unei stereogra- 
me, în vederea obținerii modelului optic re- 
spectiv, pe care se face măsurătoarea în trei 

imensiuni. Proiectarea se face pe un ecran, 
iar imaginile sunt privite de un observator. In- 
tervalul de timp cât imaginea mai rămâne pe 
retina ochiului uman, după ce sursa luminoasă, 
și deci proiecția, a dispărut, constitue durata 
alternării iluminării celor două imagini corespun- 
zătoare aie stereogramei. 

2. Eclipselor, periodicitatea ~ similare [ne- 
PHOAHUHOCTE 3aTMeHHă; périodicité des écli- 
pses; Finsternisperiodizităt; periodicity of eclip- 
ses; a fogatkozăsok rendszeressége]. Astr.: 
Repetarea, după intervale de timp egale, a ecli- 
pselor similare. Ea se produce după fiecari 223 
lunaţii, adică după 29,53 zile X 223 = 6585,19 
zile, ceea ce echivalează cu 17 ani și 11 zile. 

s. Eclipsor. V. sub Far. 

4. Ecliptică [ornunrura; écliptique; Ekliptik; 
ecliptic; ekliptika, nappâlya]. Astr.: 1. Cercul 
după care planul orbitei Pământului intersec- 
taază bolta cerească aparentă, şi care constitue 
astfel orbita aparentă anuală a Soarelui. — 2. 
Traiectoria orbitei Pământului în jurul Soarelui; 
e văzută de pe Pământ ca o linie imaginară 
care înconjură cerul. Toate planetele, Luna și 
Soarele, se mișcă în apropierea acestei linii. 

s. Eclipticei, oblicitatea ~ [nanuronenne 9K- 
NANTHKH; obliquité de l'écliptique; Schiefe der 
Ekliptik; obliquity of the ecliptic; a nappâlya 
elhajlása]. Astr.: Unghiul de inclinare al eclip- 
ticei față de planul ecuatorului bolții cereşti. 
Azi este de 23*27'. Acest unghiu este în scă- 
dere cu câte 50" pe secol, până va atinge 
valoarea minimă de aproximativ 22°54', dela 
care va începe să crească din nou. 

e. Eclisă [nakanka, CTbIKOBaA HaKJIamKa, 
TIIOCKaA NpuxBaTka; éclisse, couvrejoint; Las- 
che; cover plate, butt strap; heveder]. Tehn.: 
Piesă plată de lemn sau de metal, cu care se 
acopere parţial rostul dintre două piese în pre- 
lungire. Servește la înnădirea celor două piese, 
şi transmite, uneori, forța de întindere. Eclisa 
se poate pune numai pe o parte sau pe am- 
bele părți ale pieselor. Fixarea se face cu cuie, 
cu buloane, cu nituri; sau- prin sudură (dacă 
piesele solidarizate şi eclisele sunt metalice). 
Exemple: eclisa folosită în nituirea căldărilor, 
eclisa folosită în construcțiile metalice. Sin. Cu- 
vrăjoantă (barbarism). 

7. Eclisă de arc. V. Jumelă. 

s. Eclisă de cuplare [cuennaa naxiamra; 
éclisse d'accouplement; Kupplungslasche; cou- 
pling bar; kapcsolâheveder]. C. f.: Piesă a apara- 
tului de tracțiune și ciocnire a vehiculelor de cale 
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ferată de pe liniile secundare, sau a vehiculelor 
de tramvaie, constituită dintr'o bară de secţiune 
dreptunghiulară, care are la cele două capete 
câte o cavitate cilindrică perpendiculară pe 
axa eclisei. Eclisa pătrunde în talerele a două 
tampoane, și se prinde de acestea cu câte o 
pană cilindrică, numită cuiul tamponului. 

e. Eclisă de lanț [HaKkagka nun nacruuna 
HEN, 3BËHbIIIKO; 
flasque de chaîne; = 
Kettenlasche; chain 

link; lâncheveder]. 

Mş. rid.: Element de 
construcție al lanțului 
articulat (lanj cu ecli- 
se, lanț Gall), con- 
struit dintr'o bucată 
de oțel balot, cu 
două găuri pentru bu- 
loanele de articula- 
ție (v. fig.). 

10. Eclisă de șine [pecoBoe coenuHenHe, 
CTbIKOBAA Haknamka; éclisse de rail; Lasche, 
Stoţlasche; fish plate, fishing plate, splice bar, 
rail splice; sinheveder]. C. f.: Eclisă metalică, de 
obiceiu de oțel laminat, așezată la rostul a două 
şine de cale ferată, pentru a asigura continui- 
tatea liniei (v. fig.). Se foloseşte, de obiceiu, 


Lant cu eclise. 
è) eclisă de lanţ; b) bulon; c) ron- 
dea; d) eclisă de capăt, 
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1 2 
Eclise de șine. 
1) legătură cu eclise corniere tip 40; 2) legătură cu eclise 
plate tip 45; a) şină; b) placă; c) eclisă cornieră; d) eclisă 
plată; e) bulon de eclisă cu piuliță și rondele de siguranță; 
f) tirfon, 


în perechi: o eclisă interioară și una exterioară. 
Are găuri ovale sau rotunde pentru buloane, se 
fixează de inima şinelor cu buloane și, prin strân- 
gere, se împănează între capul și talpa şinelor. 
— După forma ei, eclisa poate fi: eclisă cor- 
nieră, eclisă cu ciupercă, în U, simplă, etc., iar 
după locul ei de așezare, interioară sau exterioară. 

11. Eclisă electrică de șine [onerrpuuecnoe 
pebcoBoe coemuHenue; éclisse électrique de 
rail; elektrischer Schienenverbinder; electric rail 


Eclisă electrică de șine. e) conductă de cupru. 


bond; villamos. sinheveder]: Legătură electrică 
între capetele a două șine de tramvaiu sau de 
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cale ferată electrică, nesudate (v. fig.). Este formată 
dintr'o conductă de cupru, ale cărei capete sunt 
prinse pe cele două șine, fie prin sudare, fie 
printr'un sistem mecanic. Rolul ecliselor electrice 
este de a micşora intensitatea curenților vaga- 
bonzi. Sin. Conector electric de şine. 

1. Eclogit [oknorur; «clogit; Eklogit; eclogite; 
eklogi!]. Petr.: Rocă metamorfică din familia şistu- 
rilor amfibolice, granuloasă, constituită din gra- 
nați și piroxeni monoclinici, mai rar cu mică, 
amfiboli și disten. E specifică pentru zonele pro- 
funde de metamorfism regional (cata- și metazonă). 

2. Ecluză [cenu, TaMő6yp (ra3oyGentuma); 
écluse; Vorkammer; lock; elSkamra]. Tehn. mil.: 
Sas la adăposturile de apărare pasivă și la lu- 
crările de fortificație. V. Sas. 

s. Ecluză [uun03 (BOBAYIIHLIĂ) AIA cma- 
TOro BO3pyxa; écluse; Schleuse; chamber; zsilip]. 
Fund.: Cameră metalică, de obiceiu cilindrică, 
aşezată la capătul de sus al coșului (sasului) 
unui cheson închis, și care servește la realizarea 
presiunii atmosferice sau a presiunii înalte, în 
momentul. intrării și al ieşirii lucrătorilor, sau în 
momentul evacuării materialului. 

4. Ecluză [uurro3; écluse; Schleuse; lock, slui- 
ce; zsilip]. Nav.: Lucrare executată pe traseul 
unei căi de comunicație pe apă, pentru a per- 
mite trecerea vaselor dintr'o porțiune a traseului 
cu nivel de apă mai înalt, în altă porţiune cu 
nivelul mai jos, și invers. Tipul cel mai des 
folosit este 

5. ~ cu sas [UIUIIO3 C KaMepoii; écluse à sas; 
Kammerschleuse; lock; kamara-zsilip]: Ecluză for- 
mată  dintr'un compartiment, numit sas, închis 
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Ecluză cu sas. 
a) sas; b) radier; c) bajoaiere; d) capul superior; e) capul 
inferior; f) zid de cădere; g) camerele porților; h) busc; 
i) nişele porții; k) şardonete; 1) renuri pentru batardou; m) 
perete de palplanşe; n) ziduri întoarse; 0) guri de umplere 
şi de golire. 


la capete cu porți, și care poate fi umplut şi 
golit de apă prin orificii cu vane, așa încât ni- 
velul apei din sas să corespundă, alternativ, cu 
nivelurile biefurilor alăturate. Vasele intră sau ies 


din ecluză prin deschiderea porții din spre bie- 
ful cu al cărui nivel a fost făcut să corespundă 
nivelul apei din sas. Părțile constitulive ale unei 
ecluzə cu sas (v. fig.) sunt: sasul; radierul, care 
constitue fundul ecluzei; bajoaierele, cari sunt 
iri laterali; capul superior şi capul inferior; 
zidul de cădere; camerele porţilor, în interiorul 
cărora se deschid porțile; poarta inferioară şi 
cea superioară; buscul, care este un prag în ra- 
dierul camerei porții, și pe care se sprijine la- 
tura inferioară a porii, când aceasta din urmă 
este închisă; şinele poriii, cari adăpostesc cana- 
tele porţii, când aceasta este deschisă; șardone- 
tele, adică marginile din aval ale nișelor porților, 
pe cari se sprijine laturile din spre bajoaiere 
ale porţilor; renurile pentru batardou, cari sunt 
șanțuri în bajoaiere, în aval şi în amonte 
de fiecare poartă, și servesc la montarea de 
batardouri, pentru a izola interiorul ecluzei de 
apa din biefuri, în vederea executării de repa- 
raţii; zidurile întoarse; canalele de umplere și 
de golire; gurile de umplere şi de golire, cari 
fac legătura între sas și canalele de umplere 
şi de golire. 

Din punctul de vedere al construcției sau al 
funcţiunii îndeplinite, deosebim: 

e. Ecluză cu poartă intermediară [m03 cC 
TIDOMEAy TOWHbIMH BOpPOTaMH; écluse à porte; 
Schleuse mit Zwischentor;  gate-lock; zsilip 
közbeeső kapuval, zsilip közbeépitett kapuval]: 
Ecluză al cărei sas este împărțit, printr'o poartă 
transversală, în două părți, în general neegale. 
Ecluza poate funcționa în întregime pentru a 
deservi un convoiu de vase, sau numai cu una 
din părți, pentru vase izolate, realizând, în acest 
caz, economie de apă și reducerea duratei 
ecluzării. 

7, ~ de gardă [3anmmTHbIii, Npenoxpanu- 
TEJIbHbIÄÑ IMJIO3; écluse de garde, écluse de 
fermeture; Schutzschleuse, Sperrschleuse; protec- 
ting lock; védőzsilip, zárózsilip]; Ecluză asemă- 
nătoare unui corp de ecluză cu sas, și care izo- 
lează temporar un canal cu un nivel de apă mai 
înalt, de râul cu care canalul este în legătură. 

s. ~ de mare adâncime. V. Ecluză-puț. 

9, ~ maritimă [MOPCKoH INJINO3; écluse ma- 
ritime; Meerschleuse, Seeschleuse; harbour lock, 
sea lock; tengeri zsilip]: Ecluză amplasată în 
porturi sau pe canale maritime. 


| (CEA 


Ecluze pentru convoiu. 
a) ecluză pentru un singur convoiu; b) ecluză pentru două 
convoaie, 


10. ~ pentru convoiu [IIJIIO3 AIA BepeHHIbI 
CYNOB; écluse pour trains de bateaux; Schleppzug- 


schleuse; lock for irain of ships; vontato zsilip]: 
Ecluză cu sasul de lungime mare, pentru a putea 
ecluza deodată unul sau mai multe convoaie de 
vase. 

i Ecluză-pul [m.nr03 maxTHOro Tuna; écluseà 
grande chute; Schachischleuse; shaft lock; akna- 
zsilip]: Ecluză folosită pe căile de navigatie in- 
terioară, în cazul unei diferențe mari între nive- 
lurile biefurilor. In aval, aceste ecluze au, în 


general, peste înălțimea liberă necesară naviga- 
ției, un zid transversal care limitează înălțimea 
porļii din aval (v. fig.). Vasele trec, în bieful 
din aval, pe sub acest zid. Consumul de apă 
al acestor ecluze este mare și, spre a-l reduce, 
se recurge, adeseori, la basine de economisire a 
Sin. Ecluză de mare adâncime. 
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o ecluză simplă, fiecare ecluză servind numai 
pentru un sens de circulație (v. fig.). Uneori se face 
economie de apă, umplând, în parte, un sas, cu 
apă din sasul alăturat, care este în faza de golire. 

5. Ecluze în trepte [cucrema pacnonoxten- 
HbIX YCTYNaMH UUIIO30B; échelle d'ecluses, 
écluses schellonnses, écluses superpos6es, €clu- 
ses ctagees; Schleusentreppe, Kuppelschleuse, 
Koppelschleuse; flight of locks; zsiliplepcsâ, kap- 
csolt zsilip]. Nav.: Succesiune de mai multe 
ecluze, fie separate prin basine scurte (Schleusen- 
treppe), fie- având aceeași mărime și cădere, 
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Ecluză-pul, 
1) nisip; 2) argilă; 3) strat de lui; 4) strat de pietriș; 5) strat de balast; 6) pavaj de blocuri de beton; 7) nivelul normal 
al apelor din amonte; 8) nivelul apelor mari din amonte; 9) poarta din amonte a ecluzei; 10) stația de pompe; 11) lun- 


gimea utilă a ecluzei; 
15) poarta din aval; 


12) postul de comandă a instalaţiilor ecluzei; 13) turnul porții din aval; 14) nișa porții din aval; 
16) zid transversal pentru limitarea înălțimii portii din aval; 


17) pod de şosea; 18) nivelul apelor 


mici din aval; 19) nivelul apelor mijlocii din aval; 20) nivelul apelor mari din aval, 


2. Ecluză de frig [nepennaa oxnannrenbnaa 
Kamepa; écluse de froid; Kuhlschleuse; cooling 
ante-room; hit&kamra]. Ind. alim.: Antecameră cu 
temperatură intermediară, în care se răcesc trep- 
tat alimentele, înainte de introducerea lor în spa- 
țiile cu temperatură foarte scăzută în cari se de- 
pozitează în vederea păstrării pentru un timp 
îndelungat. Se folosește, în special, pentru con- 
gelarea în etaje a cărnii. 

s. Ecluzare [mnosoBanue; €clusage; Schleu- 
sung; sluicing; âtzsilipeles]. Nav.: Trecerea unei 
nave printr'o ecluză. 

4. Ecluze gemene [QBOŬÑHOÄ MJINO03; écluses 
accolées, écluses jumellées; Zwillingsschleusen, 
Doppelschleuşen; double lock; ikerzsilip]. Nav.: 


Ecluze gemene. 
a) canal navigabil; b) anteporturi; c) ecluze gemene. 


Sistem format din două ecluze alăturate, putând 
servi un trafic mai mare decât cel permis de 


şi alăturate, astfel încât capul aval al uneia să 
constitue capul amonte al ecluzei următoare 
(Kuppelschleuse, Koppelschleuse). 

s. Ecologie [>konorna; écologie; Okologie; 
ecology; környezettan]: Ştiinţa care cercetează 
influența mediului asupra vieţuitoarelor. 

7. Economie dirijată [nnanonoe XO3AËCTBO; 
économie dirigée; Lenkwirischaft; directed eco- 
nomics; irânyitoit gazdaség, irányitott termelés]. 
Ec. g.: Termen sub care economiștii burghezi 
înțeleg un sistem de relații capitaliste „dirijat” 
de Stat. De fapt, o dirijare a economiei capita- 
liste de către Stat este imposibilă, ea fiind in- 
compatibilă cu proprietatea privată asupra mij- 
loacelor de producție. 

s. Economie forestieră [mecnoe XOBAiICTBO; 
économie forestière; Forstwirtschaft; forest mana- 
gement; erdëgazdaság]. Silv.: Ramură a economiei 
obşteşti, care are drept obiect producerea de 
bunuri forestiere (în deosebi lemn). 

9. Economie națională [Haponnoe XO3AÄCTBO; 
économie nationale; Volkswirtschaft; national eco- 
nomics; nemzetgazdaság]. Ec. g.: Totalitatea feno- 
menelor economice cari țin de producţia și de 
repartiția bunurilor în societate. 
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1. Economie naturală [narypaJbnoe xoBaii- 
CTBO; économie naturelle; Naturalwirtschaft; na- 
tural economics; termâszetes gazdaság]. Ec. g.: 
Sistem de relații economice în care bunurile trec 
din sfera producției în sfera consumației nu prin 
schimb ci direct, ca în cazul ţăranului care îşi îndes- 
tulează singur nevoile, ca încazul raporturilor dintre 
feudal şi iobag sau ca în cazul comunei primitive. 
rurală [cenbckoe XOBAHCTBO; éco- 
nomie rurale; Landwirtschaft; rural economics; 
vidéki gazdaság]: 1. Totalitatea întreprinderilor și 
gospodăriilor agricole și a industriilor lor anexe. 
— 2. Ştiinţa care se ocupă cu legile cari reglemen- 
tează agricultura, și cu industriile ei anexe. 

3. Economia lemnului [ĐKOHOMHA (xoBaiicr- 
BO) mpeBecuHbi; économie du bois; Holzwirt- 
schaft; wood economics, wood request; fagazda- 
sâg]: Ramură a economiei, care are drept obiect 
împlinirea cerințelor de material lemnos ale 
colectivităţi. 

4. Economizor. V. Preincălzitor de apă. 

s. Ecosez [ENeTuaTraa TKAHb, IHOTNAHĄKA; 
écossaise; schottisches Zeug; tartan plaid (-stuff); 
kockás szövet]: Ind. text.: Jesătură de lână sau 
de mătase prezentând un ansamblu de carouri 
mari, cu colorație vie și diferită de fond. 

e. Ecotip [ĐKOTHII; ecotype; Okotype; ecotype; 
Skotipus]. Bot.: Planta care, în condițiuni naturale, 
în lupta pentru existenţă, reușește să ocupe supra- 
fața solului cu vegetația ei spontană. 

7. Ecou [əx0; écho; Echo; echo; visszhang]. 
Acust.: Undă sonoră reflectată de o suprafață de 
discontinuitate şi ajunsă în oricare din punctele 
în cari ar putea fi percepută distinct de unda 
directă (primară). Practic, se consideră că există 
ecou dacă intervalul dintre momentul incidenței 
undei sonore drecte și reflectate trece de o ze- 
cime de secundă. 

8. ~ telefonic [reneponnoe 3x0; écho té- 
léphonique; Fernsprechecho; telephonic echo; 
telefon visszhang]. Telc.: Unda care, emanând 
dela o undă principală, ajunge la un receptor 
telefonic cu o intensitate şi cu o întârziere sufi- 
cientă spre a fi percepută distinct de unda principală. 

9. Ecran [əKpan; écran; Schirm; screen; vetitő- 
vászon]. Opt.: Suprafața mată, plană, de obiceiu 
albă, pe care se proiectează și se formează ima- 
ginile reale ale obiectelor, produse de un aparat 
sau de un instrument. 

10. Ecran [əKpan; écran; Schirm; screen; védő, 
ellenző]. Fiz.: Perete sau înveliş de protecțiune 
a unei regiuni din spațiu contra anumitor acțiuni 
fizice (împotriva cărora se spune că peretele ser- 
vește drept ecran). Aceste acțiuni pot fi acustice, 
optice, electrice, magnetice, etc. — Ecranele se 
împart cum urmează: 

11. ~ absorbant [aGcopOuuoHHbrii, Orno- 
maronii pipa (puJbTp); écran absorbant; 
Absorptionsfilter; absorbing filter; nyelő szűrő]: 
Ecran care permite să treacă prin el numai o 
fracțiune din fluxul de radiație incident. 

13. ~ acustic [AKYCTHYECKHÄ ƏKpaH; écran 
acoustique; akustischer Schirm; acoustic screen; 


2 ~ 


hangszir6]: Ecran contra sunetului, constituit din- 
tr'un material rău conducător al sunetului. 

13. ~ antiarc [NpOTHBOAYrOBOIH ƏKpaH; écran 
antiarc; Schutzwand gegen Uberschlăge, Rund- 
feuerschutz; antiarc screen; tűzfal, tizvedă, 
szikraellenz8]. V. Parascântei. 

14. ~ antidituzor [npornBopaccenBaroruiă 
ƏKpaH; écran antidiffuseur; Streustrahlblende; an- 
tidiffusing screen; sugârszir6]: Dispozitiv cu ecran, 
care permite să treacă razele X primare directe și 
absoarbe razele secundare oblice. Se folosește 
la aparatele de radiologie. Sin. Ecran Bucky. 

15. ~ electric [ĐIEKTpHYECKHË ƏKpaH; écran 
électrique; elektrischer Schirm; electric szreen; 
villamos ellenző]: Ecran contra câmpurilor electrice, 
constituit dintr'un conductor electric. 

16. ~ fluorescent [pnroopecnupyromuiă 3K- 
pan; écran fluorescent; Leuchtschirm, Fluoreszenz- 
schirm; fluorescent screen; világitó ellenző]: Ecran 
acoperit cu un strat de material care devine 
fluorescent când cade asupra lui o anumită ra- 
diație. 

17. ~ întăritor [ycnnBaromuii ƏKpaH; écran 
renforçateur; Verstärkerschirm, Verstärkerfolie ; 
intensifying screen; erâs.t6 ellenző]: Ecran acoperit 
cu un strat de material fluorescent, care se pune 
în contact cu emulsia fotografică spre a mări 
acliunea fotografică a razelor X. 

18. ~ magnetic [MarHHTHbIÄ ƏKpaH; écran 
magnétique;  magnetischer Schirm; magnetic 
screen; mágneses ellenző]: Ecran contra câmpu- 
rilor magnetice, constituit dintr'un material fero- 
magnetic de mare permeabilitate magnetică. 

19. ~ optic [ONTHYECKHÄ ƏKpah; écran op- 
tique; optischer Schirm; optic screen; optikai 
ellenző]: Ecran contra luminii, constituit dintr'un 
material opac. 

20, ~ protector [ƏKpaH, npenoxpanurenbHaa 
pemărka; écran protecteur;  Schutzschirm, 
Strahlenschutz ; protecling screen; vedő ellenző]: 
Ecran care absoarbe radiațiile și se interpune în 
vederea protejării contra acțiunii lor. 

2. Ecran [ouKko þoHnapa; écran; Blende, La- 
ternenblende; diaphgram; ellenző]. C. f.: Ecran 
folosit la semnalele de căi ferate, pentru pro- 
iectarea luminii în exterior, spre a indica un sem- 
nal; ecranul poate fi opac, transparent sau cu o 
porțiune transparentă, de formă sau de coloare 
care variază cu felul semnalului. 

22. Ecran [3auTubiii TaMOYp, IATOK; écran; 
Schirm; screen; patkány evédő korong]. Nav.: Apă- 
rătoare rotundă de tablă, care se pune pe parâmă, 
când este legată la cheu, pentru a nu permite 
accesul șoarecilor pe parâmă. ` 

23. Ecran de etanșare [BOgonenponurnaeMaA 
cena; écran d'&tanchement; Dichtungsdecke; lu- 
ting wall; szigetel&beles]. Hidrot.: Perete de argilă, 
de zidărie, de beton armat, de lemn sau de me- 
tal, așezat în interiorul corpului sau căptușind 
paramentul din amonte al unui dig, pentru a 
împiedeca infiltrațiile de apă. Sin. Mască. 

2. Ecran de sudor [3anmura, npenoxpanu 
TEJIbHbIÄ IHT; écran; Schutzschild; screen; 


védőpajzs, vedâsisak]: Ecran cu fereastră opacă 
față de razele ultraviolete, care permite sudorului 
să vadă arcul electric şi porțiunea pieselor din 
imediata lui apropiere, și-i protejează faţa și gâtul de 
efectele dăunătoare ale celorlalte radiaţii electro- 
magnetice ale arcului electric. Ecranul e ținut în mâ- 
nă. Când se poate aplica pe cap, se numeşte mască. 

1. Ecran de țevi [BonorpyOHbiii »kpan 
(nora); tubmur, écran d'eau; Kuhlheizflăche; 
tubular boiler shell plate; csâkazânfal]. Mș. term.: 
Element de construcție al căldărilor de abur, de 
radiație care căptușește camera de combustie. E 
compus din țevi de apă cari sunt legate, uneori, prin 
colectoare de apă sau de abur. El ia forma camerei 
de combustie; foloseşte la protejarea pereților și 
joacă rolul de vaporizator de apă. Este o rezolvare 
aproblemeirefractarelor. V. și sub Focar de radiație. 

+. Ecranare [oKpaHupoBaHHe; &cranage; Ab- 
schirmung; screening; tervedss). Fiz: Operaţiunea 
prin care, cu ajutorul unui ecran, o anumită 
porțiune a spațiului este sustrasă unei acţiuni 
fizice. Ex.: Ecranarea prin colivia Faraday protejează 
regiunea din interiorul ei contra acțiunilor câmpu- 
lui electric, staționar sau cuasistaționar; ecranarea 
printr'un ecran de mare permeabiiitate magnetică 
protejează contra acţiunilor câmpului magnetic. 

s. Ecrazită [>rpasur; 6crasite; Ekrasit; ecra- 
site; ekrăzit]. Expl.: Amestec de acid picric cu 
nitrobenzen, trinitrocrezilat de amoniu și azotat 
de potasiu. După proporția constituenților, poartă 
diferite numiri: lidită, melinită, pertită, etc. 

4. Ecrue, ~ soie [m&k-CbIpell; soie écrue; 
Rohseide; raw silk; természetes selyem]. Ind. text.: 
Mătase naturală nedegomată, care conține sericină. 

s. Ecruisaj| XONopHaa KOBKA MeTaJla;6crouis- 
sage; Kaltrecken; cold racking; hidegnyujtăs]: 
Metl.: Starea unui metal sau a unui aliaj solid (oţel 
moale, cupru, aluminiu, etc.) în care proprietățile lui 
au fost modificate prin deformații plastice la 
temperatura mediului ambiant sau la cald, fără 
a depăși temperatura de recristalizare (punctul A, 
în cazul oțelului). Se produce, de ex., în pre- 
lucrarea fără așchiere, la rece (tragerea sârmelor, 
a barelor, ţevilor; laminarea tablei subțiri sau a 
balotului; matrițarea, baterea, ambutisarea, pre- 
sarea, etc.). Materialul ecruisat prezintă urmă- 
toarele particularități: creșterea rezistenței la 
întindere, a durităjii, a limitei de elasticitate și 
de alungire; scăderea alungirii, a stricţiunii (con- 
tracțiunii) şi a rezilienței; creșterea rezistivității, 
a pierderilor prin istereză, a câmpului magnetic 
coercitiv, a permeabilității și a greutăţii specifice. 
In structură apar straturi de alunecare între 
microcristale, și chiar o lungire a cristalelor 
în sensul laminării. Uneori, ecruisajul este ne- 
cesar (de ex., spre a obține sârma de înaltă 
rezistență pentru coarde de pian, pentru cabluri 
de tracțiune, etc.). Ecruisajul se înlătură, la nevoie, 
prin recoacere (pentru oțel, la temperatura de 200°). 

s. Ecruisare [xonopHaA KOBKa Meranla (00- 
paGorka B XONOAHYI0); &crouissage; Kaltrecken; 
cold racking; hidegnyujtâs]: Metl.: Operaţiunea de 
trecere a unui metal în stare ecruisată. V. și Ecruisaj. 
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7. Ecruisat [Mera o6paGoranublii B XONIO- 


Hy10; écroui; kaltgereckt; cold racked; hidegen 


nyujtott]: Calitatea unui metal de a se găsi în 
stare de ecruisaj (v.). 

s. Ectoparazit [əkrTonapasuT; ectoparasite; 
Ektoparasit;  ectoparasite; ektoélősdi]: Parazit 
extern, care se desvolłă la suprafața organis- 
mului parazitat. 

s. Ecuația celor trei momente. V. Clapeyron, 
ecuația lui ~; 

10. Ecuația coardelor vibrante. V. Coardelor, 
ecuația ~ vibrante. 

11. Ecuația conducfiei căldurii. 
ecuaţia conducției ~. 

12, Ecuafia funcţiunilor cilindrice. V; sub Ci- 
lindrice funcțiuni ~. 

13. Ecuația funcţiunilor sferice. V. sub Sferice, 
funcțiuni ~: 

14. Ecuația undelor. V: Undelor, ecuaţia ~. 

15. Ecuaţie [ypaBnenue; équation; Gleichung; 
equation; egyenlet]. Mat.: Fiind dată o funcţiune 
în sensul cel mai general, adică o corespon- 
dență între elementele p ale unei mulțimi M 
de elemente-obiect de o parte, și elementele v 
ale unei mulţimi N de elemente-imagini de altă 
parte, relaţia care par această corespondenţă: 

v=f (e) 

se numește ecuație, dacă elementul-imagine v 
e presupus dat și se caută elementul-obiect.pui 
(numit necunoscută), care are ca imagine pe v. 
Soluţiile ecuaţiei sunt acele elemente-obiect p, 
cari au ca imagine pe y. — O ecuaţie poate să nu 
admită soluții în mulțimea M, să admită o sin- 
gură soluție, sau să admită mai multe, eventual 
o infinitate de soluţii. Când corespondenţa dată 
de funcțiunea f este astfel, încât orice element 
al mulţimii M are ca imagine pe v, relația de 
mai sus se numește identitate. 

După natura elementelor cari alcătuesc mul- 
timile M şi N, şi după natura corespondenței 
date de funcjiunea f, se deosebesc mai multe 
tipuri de ecuații. Elementele pot fi numere reale, 
complexe sau ipercomplexe, vectori, tensori sau 
matrice, funcțiuni de una sau de mai multe ne- 
cunoscute, etc. Funcțiunea în sens general f 
poate fi un polinom, sau o funcţiune transcen- 
dentă: ea poate reprezenta derivări, integrări, 
etc. — Deosebim, deci, în Matematice: 

16. Ecuaţie algebrică [aureGpanuecnoe ypaB- 
Henne; équation algébrique; algebraische Glei- 
chung; algebraic equation; algebrai egyenlet]: 
Ecuaţie cu una sau cu mai multe necunoscute 
X, Vis... care se poate reduce la forma 
P(x, y ...)=0, unde P e un polinom în varia- 
bilele x, Yı... 

17, ~ caracteristică [xaparrepucrnuecnoe 
ypaBnenue; équation caractéristique; charak- 
teristische Gleichung; characteristic equation; ka- 
rakterisztikus egyenlet]. An. mat.: Ecuație algebrică 


Par! + ap 724 Farta E0 


asociată unei ecuaţii diferenţiale lineare de or- 
dinul n; cu coeficienți constanți: 


V. Căldurii, 


d 
-+ aa Di &, = f(x), 
dx 


și ale cărei rădăcini ř; apar în expresiunea in- 


tegralei ecuaţiei diferențiale omogene (adică fără 
membrul al doilea) SA forma 


y= ue i”, 
i=1 
C; fiind n constante arbitrare. Când ecuația ca- 


racteristică are o rădăcină r; multiplă de ordinul 


k, integrala ecuaţiei diferenţiale omogene este 


” 
y=ei (Ci +Cx +... + Ch! A W A 
i=k+1 
Dacă ecuația caracteristică are două rădăcini com- 
plexe conjugate, r,=p:tii, integrala ecuației 
diferențiale omogene este 


" 
J=% (Cu cos Ax + C sin àx) + $; C; e” 7 
i3 


1, Ecuafie cu derivate parțiale [ypasnenme 
€  WaCcTHPIMH IMpPOH3BOMHbIMH; équation aux 
dérivées partielles; partielle Differenzialgleichung; 
partial derivatives equation; részleges differenciál 
egyenlet]. An. mat.: Ecuație în care intră o func- 
țiune necunoscută + de variabilele indepen- 
dente xı... Xp, şi derivatele parțiale ale lui 4 
în raport cu variabilele independente până la 
un anumit ordin p = 1, numit ordinul ecuației 
cu derivate parțiale: 


du E, = i, j= 
sade. 74 >> et O (ip in); 


Dacă funcțiunea necunoscută 4 și derivatele ei 


parţiale intervin linear, iar coeficienţii sunt 
funcțiuni numai de variabilele independente 
Xir -s Xp, ecuația respectivă se numește ecuație 


cu derivate parțiale lineară; dacă proprietatea de 
mai sus subsistă pentru derivatele parțiale de 
ordinul cel mai înalt, însă coeficienţii sunt func- 
iuni şi de funcțiunea necunoscută și de deri- 
vatele ei parțiale până la un ordin mai mic cu 
o unitate decât ordinul ecuației, aceasta se nu- 
meşte ecuație cu derivate parțiale cuasilineară; 
dacă funcțiunea necunoscută și derivatele ei 
parțiale nu intervin linear, ecuația e cu derivate 
parţiale nelineară, 

O ecuaţie cu derivate parțiale lineară se nu- 
mește omogenă, dacă nu conține termen liber 
de funcțiunea necunoscută și de derivatele ei 
parțiale; altfel, ecuaţia lineară se numeşte ne- 
omogenă. — Ecuațiile cu derivate parțiale mai 
bine studiate, fiindcă se întâlnesc frecvent în 
aplicaţii, sunt cele de ordinul întâiu și al doilea. 

2. ~ cu derivate parţiale lineară de ordinul 
al doilea [ypaBnenue C YacTHbIMH JHHEĂ- 
HbIMH  IPOH3BOHNHPIMH BTOpOro  nNopamka; 
équation aux dérivées partielles linéaires du se- 
cond ordre; lineare partielle Differenzialgleichung 
der zweiten Ordnung; linear partial derivatives 


equation of the second order; másodrendű rész- 
leges lineáris differenciál egyenlet]: Ecuaţie de 
forma 


Du da aot DB ga tO Dati item) 


Asii Bi C şi D fiind funcțiuni de x... x. Se 


clasifică în trei tipuri, după natura pt ca- 
racteristice în v;: 


A=} Ajungi j=. n). 
17 
Se spune anume că ecuația cu derivate parţiale 
este de tip eliptic, hiperbolic sau parabolic, 
după cum forma caracteristică A este o formă 
pătratică definită, indefinită sau semidefinită. La 
tipul hiperbolic se consideră, în mod special, 
cazul foarte frecvent în aplicațiile fizice, al 
formei caracteristice cu indicele de inerție 1, 
când ecuaţia dată se numeşte de tip hiperbolic 
astfel de normal. Altfel, o astfel de ecuaţie cu deri- 
vate parţiale se numește de tip hiperbolic anormal. 

s. ~ Monge-Ampăre [ypaBnenne Monx- 
Amnepa; équation M. A.; M.-A. Gleichung; M 
A. equation; M. A.-féle egyenlet]: Ecuaţie cu 
derivate parțiale de ordinul al doilea, care are 
forma: 

Ar + 2 Bs+Ct+ D + E(rt— )=0 
unde coeficienții A, B, C, D, E sunt funcțiuni 
de variabilele independente x și y, de funcțiunea 
necunoscută z și de derivatele ei parțiale prime 
p şi q, iar r, s, t sunt derivatele parțiale de 
ordinul al doilea ale funcțiunii z în raport cu x și y. 

Tipuri speciale de ecuaţii cu derivate parţiale, 
importante în Fizică și în Tehnică: 

4. Ecuaţie canonică Hamilton [ranonnuecnoe 
ypaBnenue [aMubTrona; équation canonique 
de H.; H. kanonische Differenzialgleichung; H. 
's canonical equation; H.-fele kanonikus differen- 
ciâl egyenlet]: Dacă în ecuațiile Euler-Lagrange 
ale Mecanicei se înlocuesc variabilele x; prin 


coordonate generalizate q;, se introduc impulsu- 
rile generalizate 


(unde d; reprezintă derivata lui q; în raport cu 
t), și funcțiunea lui Hamilton 
H (t, qir Pi) =V (t, Xir Ži) + Pidi 
(unde V e energia potențială), aceste ecuații 
devin 
-n 37; AN A 

numite ecuațiile canonice ale lui Hamilton. Va- 
riabilele 4; p; se numesc canonice, și anume 
două câte două conjugate canonic. Ecuațiile ast- 
fel obținute sunt fundamentale în problemele 
variaționale ale Mecanicei. V. Principiul lui Hamil- 
ton, Ecuaţie Euler-Lagrange. 

5. ~ Euler-Lagrange [ypaBnenne ƏğJep- 
Jlarpanxa; équation d'E.-L.; E.-L. Gleichung; 


E.-L. equation; E.-L.-fâle differenciâlegyenlet): 
Fiecare din ecuațiile diferențiale 


AV ep [AV 
a [A 
dx; px di | _aîx, 
dt 
cari constitue o condițiune necesară pentru ca 
să existe curbe extremale în problema de cal- 


culul variațiunilor (v. sub Calculul variaţiunilor) 
în care se cere să se determine funcțiunile x; (t) 


cari să facă extremă valoarea integralei 
n " 

I= (Ve tm Sana S TO i 
dt d” de 


unde V e o funcțiune de variabilele 


=0, 


ss d în) dt, 
d” 


dx, dx, 
n' dt g eneg dm = 
Curbele integrale ale acestor ecuații nu sunt 
totdeauna extremale, dar ele joacă un rol im- 
portant în aplicaţiile din Fizică şi, în particular, 
din Mecanică. 

Dacă V reprezintă energia cinetică şi m=1, 
ecuațiile descriu evoluția în timp a unui sistem 
mecanic (v. și sub Canonic). Curbele integrale 
ale ecuațiilor Euler-Lagrange anulează termenul 
integral din expresiunea variațiunii integralei Z 
şi când capetele curbelor variate sunt fixe, iar 
curbele corespunzătoare sunt numite, prin ex- 
tensiune, tot extremale. Ele fac integrala 7 sta- 
ționară, și constitue traiectorii în diverse probleme 
variaționale din Fizica matematică. 

1, Ecuaţie Hamilton-Jacobi [ypasnenne Ta- 
MHJIbTOH-HKOŐH; équation d'H.-].; H.-J.sche Dif- 
ferentialgleichung; H.-J.'s equation; H.-J.-differen- 
ciálegyenlet]: Ecuaļia 

dS asw 
y +H (t, Fi ga) =0 
în care H este funcțiunea lui Hamilton (v. Ecuațiile 
canonice ale lui Hamilton), iar § e funcțiunea 
de acțiune. Ea joacă un rol fundamental în Cal- 
culul variațiunilor. In ipoteza că pentru funcțiunea 
H a lui Hamilton este îndeplinită condițiunea 
lui Legendre în sens restrâns, fiecărei integrale 
a ecuației lui Hamilton-Jacobi îi corespunde o 
familie de extremale date de ecuațiile 
LA H Lă Ti S 
k E E 
òP; Òx; 

Se obţin astfel toate extremalele regulate (v. 

Element linear variaļjional). Când L este pozitiv- 


omogenă de gradul întâiu, ecuația se reduce la 
forma 


a OT st 


2. ~ Lagrange. V. Lagrange, ecuațiile lui ~. 
3. Ecuaţie cu diferențe finite [ypanenne ce 
KOHEYHbIMH pPa3HOCTAMH; équation aux dif- 
férences finies; Differenzgleickung; finite diffe- 
rences equation; véges differencizlegyenlet]: Ecu- 
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ație între o funcțiune necunoscută f şi diferen- 
țele ei finite până la un ordin dat. 


4. Ecuaţie de recurenţă [ypaBnenne BozBpara 
(noBropenna); équation de récurrence; re- 
kurrente Gleichung; equation of recurrence; 
rekurens egyenlet]: Ecuaţie care exprimă ter- 
menul 4,, de rang n, al unui şir au, az ... dps 
cu ajutorul termenilor precedenţi (de rang mai 


mic): ajig dp: 


s. Ecuaţie diferențială [aubpepennmarbnoe 
YpaBnenne; équation différentielle; Ditferential- 
gleichung; differential equation; differenciâlegyen- 
let]. An. mat.: Ecuaţie în care intervin variabila 


|x, o funcţiune necunoscută y(x) și derivatele 


sale până la un anumit ordin n = 1, de forma 
F(x yu, 9) =0. 

Cele mai simple ecuații diferențiale sunt cele 

de primul ordin, în. cari intră următoarele tipuri 

clasice: 

s. ~ diferențială adjunctă [anutourrHoe AH- 
pepennnanbioe ypaBnenne; équation diffé- 
rentielle adiointe; adjungierte Differentialglei- 
chung;  adjoint differential equation; kapcsolt 
differenciál egyenlet]. An. mat.: Ecuația diferen- 
țială adjunctă a unei ecuații diferențiale lineare 
şi omogene 


F(9) = 0909 + ay +... Hapi) Fay =0, 
introdusă de Lagrange; e de forma 


Gta) mp Eee) e- apa) 4... Monza?) 
x 


d dn a,z=0, 


unde z este funcțiunea necunoscută. Se demon- 
strează că existăreciprocitate între ecuaţiile F(z)=0 
şi G(z)=0, că adică, dacă G(z)=0 este ecuația 
adjunctă a lui F(z) = 0, urmează că ecuația F(z) =0 
este ecuația adjunctă a lui G(z)=0. De asemenea, 
se arată că, dacă se cunoaște integrala generală 
a ecuaţiei F(z)=0, se poate determina și in- 
tegrala generală a ecuației G(z)=0, fără nicio 
cuadratură, 

7, ~ diferențială cu variabile separate [qu- 
pepenunaunbnoe ypaBHeHHe C OTACJIPHbIMH 
NepeMeHHbIMH BEJHYHHAMH; équation différen- 
tielle aux variables séparées; Differentialglei- 
chung mit getrennten Veränderlichen; differential 
equation, with separate variables; elkülönitett 
változós differenciál egyenlet]: Ecuaţie de forma 


P(x)dx + Q(y)dy = 0, 
în clasa cărora intră ecuația lui Euler 
dx dyi 


VX(x) VY(%) 
în care X, Y sunt polinoame de gradul al treilea 
sau al patrulea cu aceiași coeficienți, şi care a 
constituit punctul de plecare în teoria funcțiunilor 
eliptice. 

s ~ diferențială omogenă [omnopomnoe 
(romorennoe) nubepenunanbnoe ypaBnenue; 
équation différentielle homogène; homogene 

21 
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Differentialgleichung; homogeneous differential 
equation; homogén differenciál egyenlet]: Ecuaţie 


de forma 
y =fË 


ale cărei curbe integrale sunt omotetice, având 
originea drept centru de omotetie; 

1.  Ecuaţie diferențială lineară de ordinul | 
[muneiinoe  „upepennnanbHoe  ypaBnenne 
nepBoro nopamra; équation différentielle lins- 
aire du premier ordre; lineare Differentiaigleichung 
der ersten Ordnung; linear differential equation 
of the first order; elscrendi lineáris differenciál 
egyenlet]: Ecuație de forma; 

y + P(x)y +Q(x) = 0, 
a cărei integrală generală este o funcțiune lineară 
de o constantă arbitrară: 


y=e N Pix [$ Qe Pi: dx+c]; 

2. ~ diferenţială Bernoulli [Įuþepennnab- 
Hoe ypaBnenne BepHyunu; équation différen- 
tielle de B.; B. Differentialgleichung; B.'s differen- 
tial equation; B.-féle differenciál egyenlet]: Ecuaţie 


de forma „1 Pix) y+ Qla)” =. 
Pentru obţinerea integralei acestei ecuații, se 
face schimbarea de variabilă yin=z, care con- 
duce la o ecuație lineară în z; 

3. ~ diferenţială Jacobi[pundbepennuaunbnoe 
ypaBnenne Hkou; équation différentielle de J.; 


J. Differentiaigleichung; J.'s differential equation; 
J.-féle ditferenciâl egyenlet]: Ecuaļie de forma 


(a+a'x+ta"y)(xdy—ydx) — (b+b'x+b"yjdy+(c+e'x+c"y)dx=0, 


unde a, 4',..., c“ sunt constante numerice, și 
care are drept curbe integrale curbele W (Felix 
Klein și Sophus Lie); 

a. ~ diferenţială Riccati [npepernmaybnoe 
ypaBnenne PunkaTu; équation différentielle de 
R.; R. Differentiaigleichung; R.'s differential equa- 
tion; R.-fele differenciál egyenlet]: Ecuaţie de forma 

y' = P(x)92+ Qla)y+ R(x), 
a cărei integrală generală este o funcțiune omo- 
grafică de o constantă arbitrară; 

s. ~ diferențială Lagrange [an pepennnaub- 
Hoe ypaBnenne Jlarpanma; équation differen- 
tielle de L.; L. sche Differentialgleichung; L.'s 
differential equation; L.-féle differenciál egyenlet]: 
Ecuaţie de forma 

y=xə(y") +4 (7). 

Diferențiind ambii membri, se obține o ecuație 
în y' considerată ca variabilă independentă, și x 
o funcţiune, ecuație care e lineară şi se inte- 
grează prin două cuadraturi. Soluţia acestei ecuaţii 
şi ecuația Lagrange inițială dau pe x și y în 
funcțiune de parametrul y' și de o constantă 
arbitrară; 

s. ~ diferenţială Clairaut [ruepennnanb- 
Hoe ypaBnenne Hnepo; équation différentielle 


de C.; C. Differentialgleichung; C.'s differen- 
tial equation; C.,fele differenciál egyenlet]: 
Ecuaţie de forma 

y=xy +90), 
care admite totdeauna, pe lângă integrala gene- 
rală, o integrală singulară. 

Integrala generală este y=cx+ f(c), unde c 
este o constantă. Ea reprezintă o familie de 
drepte. Integrala singulară reprezintă înfășură- 
toarea acestei familii de drepte. 

Dintre ecuaţiile de un ordin mai mare decât 
primul, cea mai importantă și mai complet stu- 
diată este 

7, ~ diferenţială lineară de ordin superior 
[nn pepennuanbnoe  nuneiinoe  ypaBnenne 
BbICIIIEro Nopanka; équation différentielle linéaire 
d'ordre supérieur; lineare Differentialgleichung 
höherer Ordnung; linear differential equation of 
high order; felsőbbrendű linéaris differenciál egy- 
enlet], în care funcțiunea și derivatele sale inter- 
vin linear, adică ecuația respectivă este de forma 


Hala) TH Han aly Haly Hangla). 


Dacă a, (x)=0, ecuaţia diferențială lineară 
se numeşie și omogenă, iar dacă tn +1) ()2£0, 
ea se numeşte neomogenă. Dacă o ecuzţie di- 
ferențială nu este lineară, ea se numește ne- 
lineară. Dacă coeficienţii unei ecuații diferențiale 
lineare sunt constanți (sau periodici), ecuația 
respectivă se numeşte cu coeficienți constanţi 
(sau periodici). 

In categoria ecuațiilor diferențiale lineare şi 
omogene, o clasă foarte importantă este formată de 

8. ~ diferențială Fuchs [/npepennnanoe 
ypaBnenue Pyxca; équation différentielle de 
F.; F. Differentialgleichung; F.'s differential 
equation; F.-féle differenciál egyenlet], care are 
forma: 


(x—a)" y (xa) "h (xa) Pily + Pu()y=0, 


unde P(x),..., P„(x) sunt funcțiuni olomorfe în 
domeniul punctului a. Se demonstrează că o 
astfel de ecuaţie diferenţială admite n integrale 
distincte și regulate în domeniul punctului a. 
Dacă P,(x),..., P(x) sunt constante, se obține o 
9 ~ diferențială euleriană [DiinepoBcnoe 
nn bepennuanbnoe ypaBnenne; équation diffé- 
rentielle d'Euler; E. Differentialgleichung ; E.'s 
differential equation; E.-fsle differenciál egyenlet], 
de forma: 
(ear asr a) Dra amor) +a, y=0 
(a;=const., i=1,2,...n). 


Două ecuaţii diferențiaie de tip Fuchs și de 
ordinul al doilea se întâlnesc adasea în Fizica 
matematică. Ele sunt: 

10. ~ diferenţială Bessel [nubpepennuabnoe 
ypaBnenne Beccena; équation différentielle 
de B.; B. Differentialgleichung; B.'s diffe- 


rential equation; B.-fsle differenciál egyenlet], 
care are una din următoarele forme echivalente: 
xy” + (n+1)y —y=0; 
xy” + (2n + 1)y' + xy=0; 
xy” + xy' + (x2— n2)y=0, 
şi cu ajutorul căreia se pot introduce funcțiunile 
lui Bessel, cari sunt integrale ale ei şi 

1, Ecuaţie diferențială Gauss [LayccoBo qu- 
pepenunanbnoe ypaBHenue; équation diffś- 
rentialle da G.; G. Differentialgleichung; G.'s 
differential equation; G.-fsle differenciál egyen- 
let], de forma 

x(1—x)y" + [y— (a + B+ 1)x]y' —a3y=0, 
ale cărei integrale sunt legate de funcțiunea 
iperg>ometrică. 

Uneori esta posibil să sə reprezinta integralele 
unei ecuaļii diferențiale linzare prin intzgrale de- 
finite, unde variabila independentă figurează fca 
parametru sub semnul integral, ca: 

2, ~ diferenţială Laplace |[anpepennuaurb- 
Ho2 ypaBn=nue Jlannaca; équation diffsran- 
țialle de L.; L. Differentialgleichung; L.'s diffe- 
rentia! equation; L.-fsle diffarenciâl egyenlet], 
de forma 
(aotbox)y + (ab)... + (a Hb, x)y =0. 

Din o clasă interesantă de ecuații diferențiale 
lineare și omogene face parte: 

s. ~ diferențială Picard [mu pepennuanbuoe 
ypaBnenune Makapa; équation diffsrentielle de 
P.; P. Diiferentialgleichung; P.'s differential equa- 
tion; P.-fele differenciál egyenlet], în care cosfi- 
cienții sunt funcțiuni dublu periodice, cu aceleași 
perioade, iar integrala generală esta o funcțiune me- 
romorfă, în cara caz se arată că ea se poata exprima 
cu ajutorul transcend əntelor din teoria funcțiunilor 
eliptize._ Exemplu clasic în această privință este 

4 ~ diferențială Lams [mu pepenunanbnoe 
ypaBnenne Jlamé; &quation diffsrantielle d2 L.; 
L. Diifferantialgleichung; L.'s differantial equation; 
L.-félə differenciál! egyenlet], cara a fost integrată 
də Hermita şi care are forma 

ym t px+h]y=0, 
P fiind funcțiunea lui Weierstrass, n un număr 
întreg și h o constantă oarecare. 

s. Ecuaţie diofantică [quopanrine ypaB- 
Henne; équation diophantienne; diophantische 
Gleichung;diophantic equation; diofantikus egyen- 
let]: Ecuația a'g>briză în mai multe variabile și 
cu cozficienți întregi, pentru care se cer rădă- 
cinile întregi. Ecualia da gradul întâiu ax+by =c, 
und a și b sunt pri ni între ei (v. Divizor comun), 
ad nite o infinitate-de soluții 

x=x+ìb', y=yp—ăd, 
und> A e întrag arbitrar, iar xp și Yọ se deter- 
mină cu algoritmul lui Euclid. Ecuația də gradul 
al doilea 


ax?+byp?=c 
arə 'aplicații la datarmarza fracvanțelor și a 
liniilor nodale fn vibraţiile membranelor drept- 
unghiulare. 
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e. Ecuaţie funcţională [| pynrunonaJrbnoe ypa- 
BHenue; équation fonctionnelle; Funktionalgleich- 
ung; functional equation; funkcionális egyenlet]: 
Ecuație în care elementele mulțimilor M şi N (v. sub 
Ecuație) sunt funcțiuni de una sau de mai multe 
variabile, definite într'un anumit domeniu de 
existență. Necunoscuta este daci funcţiune, re- 
spactiv necunoscutele sunt funcțiuni f(x,...), de 
una sau de mai multe variabile x,.... Func- 
jiunea f e o soluţie a acestei ecuaţii, dacă, in- 
trodusă în ecuația, aceasta e satisfăcută pentru 
toate valorile variabilelor x, ..., întrun anumit 
domeniu. Definiția generală de mai sus se re- 
strânge, də obiceiu, la cazul în care valoarea 
luată de funcţiunea-imagine v (v. sub Ecuaţie) 
nu e determinată numai də valoarea funcliunii- 
obiect p pentru un sistem de valori ale variabile- 
lor x, Yı... ci de mersul funcțiunii-obiect în 
vecinătatea acestor valori. 

Exemple de ecuaţii funcționale sunt ecuațiile 
diferenţiale ordinare sau cele cu derivate parțiale, 
ecuaţiile integrale, etc. — Un exemplu care nu 
intră în aceste două categorii este ecuația func- 
țională a lui Cauchy: 


H+) = f(x) + f(y) 
care admite, în mulțimea funcțiunilor continue, 
numai soluții de forma f(x)=ax, în care aeo 
constantă. Această ecuaţie se întâlnește în studiul 
fundării axiomatice a legii paralslogramului for- 
țelor. — La ea se reduce și problema relaţiei 
dintre entropia $ și probabilitatea statistică P a 
unui sistem fizic. Admițând că există o astfel de 
relajie S=(P), şi ținând seamă de faptul că 
entropia unui sistem este egală cu suma entro- 
piilor părților lui, presupuse independente, și că 
probabilitatea statistică a unui astfel de sistem 
e produsul probabilităților părților lui, rezultă 
pentru & ecuația funcțională 
e(P)+e(P2)=o(P,P2). 

Punând P,=e*, P=”, q(e*)=f(x), ecuaţia se 
reduce la ecuația lui Cauchy, soluția fiind 
S=k log P. 

7 Ecuafie integrală [(unrerpambnoe ypaB- 
HeHHe; équation intégrale; Integralgleichung; 
integral equation; integrâl-egyenlet]. An. mat.: 
Ecuație funcţională în care funcțiunea necunos- 
cută f(s) se găsește şi sub un semn de inte- 
grare. Ecuațiile integrale cari se întâlnesc cel 
mai des în aplicații și cari au fost studiate mai 
amănunțit sunt cele lineare. Acestea se împărt 
în ecuații de tip Volterra: ecuaţii cu domeniu 
de integrare variabil (v. și Volterra, ecuaţie ~) 
şi ecuații de tip Fredholm: ecuaţii cu domeniu 
de integrare fix (v. şi Fredholm, ecuație ~). In 
cazul funcțiunilor necunoscute f(s) cari depind de 
o singură variabili, ecuația de tip Volterra este 


A) =a05)+ f? K(s,t) fo) de, 
iar cea de tip Fredholm: 
K) = ats)+ f Klst) AD de, 
unde K(s,t) e o funcțiune dată, de două va- 


21° 
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riabile, numită „sâmburele” ecuaţiei, definită 
pentru as, tb, iar g(s) este o altă funcțiune 
dată, depinzând de o singură variabilă. Dacă 
g(s) e identic nul, ecuația (Volterra sau Fred- 
holm) se numește de speța întâi, iar dacă nu e 
identic nul, ecuaţia se numeşte de speța a doua. 
Un exemplu de ecuație de tip Volterra este ecu- 


aţia lui Abel 
x 
ta=f als) es 
a (x-s)° 
unde ¢(s) este funcțiunea necunoscută, f(x) o 
funcţiune dată admițând o derivaiă de ordinul 
întâiu continuă, iar a e un exponent cuprins 
între O și 1 (limitele fiind excluse). Ecuația se 
întâlneşte în anumite probleme de Mecanică. 
Soluţia ei este 
sinar, f(a) sin an s Flis) ds 
Ri ala z Jalx-s)! 
Ecuația de tip Fredholm are aplicaļii în rezol- 
varea problemelor cu date (condițiuni) la fron- 
tieră şi în problemele de valori proprii în teoria 
ecuațiilor diferențiale (ordinare sau cu derivate 
parțiale). Exemplu:  Vibrațiile proprii ale unei 
membrane elastice sunt date de ecuația 
Af-+k:f=0, 
unde f (x, y) e amplitudinea vibrației în punctul 
(x, y), A e laplacianul, iar k e proporțional cu 
frecvența. Dacă se notează cu G (x, y; x', y) 
funcțiunea lui Green a domeniului plan D ocupat 
de membrana în repaus, ecuația diferenţială e 
echivalentă cu următoarea ecuaţie Fredholm: 
f(x, y)=k? IG, yi BA ta) dx' dy’. 

1. Ecuafie numerică [YHCJIeHHOe ypaBnenue; 
équation numérique; numerische Gleichung; nu- 
merical equation; numerikus egyenlet]: Ecuație 
cu una sau cu mai multe necunoscute, în care 
nu figurează niciun parametru arbitrar. 

2. Ecuafie transcendentă [rpancnennenranb- 
HOe ypaBnenue; équation transcendente; trans- 
zendente Gleichung; transcendent equation; tránsz- 
cendens egyenlet]: Orice ecuație cu una sau cu 
mai multe mărimi necunoscute, care nu se poate 
reduce la forma P (x, y,...)=0, unde Pe un 
polinom în variabilele x, y, ... (adică orice 
ecuaţie care nu e algebrică). 

s. Ecuaţie chimică [xumuuecroe ypaBnenue; 
équation chimique, égalité chimique; chemische 
Gleichung; chemical equation; vegyi egyenlet]. 
Chim.: Expresiune simbolică având doi membri 
legați prin semnul egalității, în care primul 
membru reprezintă numărul de atomi, respectiv 
de molecule ale substanțelor cari intră într'o 
reacție chimică, iar al doilea membru reprezintă 
numărul de atomi, respectiv de molecule ale 
substanțelor cari rezultă din reacție, simbolurile 
pentru atomii, respectiv moleculele diferitelor 
substanțe din cei doi membri fiind legate între 
ele prin semnul adunării. — Dacă se înmulţesc 
formal cei doi termeni cu numărul lui Avogadro 
(6,023 :10:3), se obțin numerele de atomi-grame, 


(x)= 


respectiv de moli, din substanțele cari iau parte 
la reacție (în membrul întâiu) și al celor cari 
rezultă din reacție (în memtkrul al doilea). Ecuația 
2 Na+C1,=2 NaCl, de exemplu, arată, fie că 
doi atomi de sodiu se combină cu o moleculă 
biatomică de clor şi dau două molecule de clo- 
rură de sodiu, fiecare conținând un atom de sodiu 
şi unul de clor, fie că 2X23 =46 părți de masă 
de sodiu se combină cu 2X35,46=70,92 părţi 
de masă de clor, pentru a da 2X 58,46 =116,92 
părți de masă de clorură de sodiu. Ecuația chi- 
mică arată și că, cricari er fi cantităţile de sodiu 
şi de clor puse în prezenţă, ele se combină respec- 
tând totdeauna raporturile din 46-+70,92= 116,92. 
In ultima din cele două interpretări, ecuațiile 
chimice reprezintă lecile stoicteiometriei. 

4. Ecuațiile lui Lorentz [ypaBnenna Jlopenna; 
équations de L.; L.sche Gleichungen; L. equa- 
tions; L. egyenletek]: Ecuațiile cu derivate par- 
țiale cari exprimă forma generală a legilor flu- 
xului electric (v.), a fluxului magnetic (v.), a 
inducției electromagnetice (v.) şi a circuitului 
magnetic (v.), în funcțiune de intensităţile mi- 
croscopice ale câmpului electric și magnetic și de 
densitatea locală și vitesa sarcinilor electrice — 
fie sub formă vectorială, fie sub formă scalară, 
în coordonate. Constitue baza teoriei electroni- 
lor, privitoare la electromagnetism (teoria lui Lo- 
rentz), completată cu expresiunea densităţilor de 


forță f, şi fm pe cari le exercită câmpul electric 
e asupra sarcinii electrice de densitate p, și câmpul 
magnetic b asupra sarcinii care are vitesa 7 
față de sistemul de referință constituit de grupul 
stelelor fixe: 
fe=p ei Îm=pDXb; 

ecuaţiile lui Lorentz mai sunt completaie de con- 
dițiunea structurii discontinue a sarcinii elecirice, 
care nu apare nici explicit şi nici implicit în ele. 

s. Ecuațiile lui Maxwell [ypaBnenua Marc- 
BEJUIA; équations de M.; M.sche Gleichungen; 
M. equations; M. egyenletek]: Ecuațiile cu deri- 
vate parțiale cari exprimă forma practică a legi- 
lor fluxului electric (v.), a fluxului magnetic 
(v.), a inducției electromagnetice (v.) și a cir- 
cuitului magnetic (v.), fie sub formă vectorială, 
fie sub formă scalară, în coordonate. Uneori se 
înțeleg prin ele numai expresiurile ultimelor 
două legi. Constilue, împreună cu expresiunea 
densităţii de energie electrică liberă (v.), și magne- 
tică liberă (v.) și cu vreo câteva legi de material, 
baza teoriei fenomenologice a electromagnetis- 
mului (teoria lui Maxwell). 

6. Ecuator [əKBarTop; équateur; Aquator; 
equator; ekvátor, délkör]. 1. Geom.: Cercul mare 
al unei sfere, obținut prin intersecțiunea acesteia 
cu un plan perpendicular pe o axă a sferei, 
considerată ca axă a polilor. — 2. Cerc paralel 
de rază maximă, al unei suprafețe de revoluție 
care are o curbură totală pretutindeni pozitivă. 

7. Ecuator ceresc [neGecubli BKBaTOp; equa- 
teur celeste; Himmels-Aquator; celestial equator; 


€giekvâtor]. Astr.: Cercul mare al sferei cerești, 
perpendicular pe linia polilor Pământului, în al 
cărui plan se găsește ecuatorul pământesc. Acest 
cerc mare este perpendicular pe axa lumii. 

1. Ecuator geografic. V. Ecuator pământesc. 

2, ~ magnetic |[MarHuTHbIii DKBATOP; &qua- 
teur magnetiqu=; magnetischer Aquator; magnetic 
equator; magneses délkör]: Linia închisă de pe 
scoarja terestră, în ale cărei puncte inclinația 
magnetică este nulă. 

3. ~ pământesc [3eMHoii ƏKBATOP; équateur 
terrestre; Erdäquator; earth's equator; ekvâător, 
délkör]: Linia de intersecțiune a planului ecua- 
torial pământesc cu suprafața geoidului. (Planul 
ecuatorial pământesc e perpendicular pe dia- 
metrul care trece prin poli, al geoidului, și-l 
intersectează la egală distanță de capetele lui). 
Sin. Ecuator geografic. 

4 ~ termic  [repmuuecruii  (renJoBoi) 
ƏKBATOP; équateur thermique; thermischer Aqua- 
tor; thermical equator; termikus ekvâtor, termikus 
délkör]. Meteor.: Linia închisă de pe scoarța terestră, 
ale cărei puncte au temperatura mijlocie maximă 
(26,5:::28*). Ecuatorul termic, raportat la situaţia 
ip mijlocie, se găsește la latitudinea nordică 

e 10%. 

s. Ecuatorial |[orBaropnanbubiii; équatorial; 
Äquatorial; equatorial; ekvátoriál-csillagászati táv- 
cső]. Astr.: Instrument astronomic cu ajutorul 
căruia se observă mișcarea stelelor și se de- 
termină coordonatele lor ecuatoriale: ascensiunea 
dreaptă și declinația. Ecuatorialul este un teo- 
dolit special, a cărui axă nu e verticală, ci obli- 
că, având inclinarea și direcția axei lumii. 
Ecuatorialul are un mecanism de ceasornic, care-i 
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permite rotirea retrogradă, uniformă și cu o 
vitesă unghiulară egală cu vitesa de rotație a 
sferei cerești; astfel, steaua de observat rămâne 
mereu în câmpul lunetei. Ecuatorialul servește 


Ecuatorial. 
AA) axa polară, paralelă cu axa de rotație a Pământului; 
BB) cerc gradat, pentru citirea declinației; DD) cerc gradat» 
pentru citirea unghiului orar. 


şi la studii de lungă durată, privitoare la un 
astru, și la înregistrarea fotografică a unei re- 
giuni cerești, prin intermediul unei camere foto- 
grafice speciale, cuplată la aparat. 

s. Ecuatorial, aer ~. V. sub Aer. 

7. Ecuson. Agr. V. Oglinda Laptelui. 

s. Edafic [opapnuecrnii; €daphique; eda- 
phisch; edaphic; édáfikus növényzet]. Agr.: Con- 
diționat de proprietățile solului. Termenul pri- 
vește, în special, vegetația. 

9. Edeleanu, procedeul ~ [cnoco6 Dpenany; 


| procédé E.; E. Verfahren; E.-process; E-fele el- 


m-a. ame e) 


benzen 


s.. SO; gaz; 


+++ benzen lichid; —o—o— aer; 1) răcitoare; 2) extractoare; 3) condensntoare 

pentru benzen -SO3; 4) colectoare pentru benzen -SO,; 5) evaporator pentru 

rafinat; 6) pompă de vid; 7) compresor; 8) coloană pentru fracționarea sol- 
ventului; 9) evaporatoare pentru extract. 


326 


jérás]. Ind. petr.: Procedeu de rafinare selectivă 
a lampantului și a uleiurilor minerale cu bioxid 
de sulf lichid, la temperaturi sub 0“. In acest 
solvent se disclvă complet substanţele de natură 
asfaltică, răjinil și hidrocarkurile arcmatice, dar 
numai parțial naftenele, și, în foarle mică măsură, 
hidrocarburile parafirice. Esie aplicat, de ase- 
menea, la sepererea hidrccarturilor aromatice 
(benzen, ioluen) din benzine. 

1. Edelschwein. Zoot.: Rasă de porcine ori- 
ginară din Germania. A fest cbținută prin ame- 
liorarea pcrcului local. Caractere: Cenformaţie 
armonioasă, cap potrivit, corp lung şi larg, osa- 
tură puternică, şunci mari; e prolific și precoce. 
E crescut mai mult pentru carne. 

2. Edenit [openur; edenite; Edenit; edenite; 
edenit]. Mineral.: Mineral cu formula: 


(Na, K); Cag-s M9s-7 Feo-a"" (AI, Fe, Ti), -2 (OH. O) AI Sitz Osal 


Face parte din grupul piroxenilor monoclinici. 
Este o varietae de hornblendă verde cu par- 
gasit, incoloră sau colorată în alkastru-verzuiu. 
Se întâlnește sub formă de agregate granuloase 
sau lamelare. Are gr. sp. 3. Este un mineral de 
metamorfism de contact. 

s. Ederă. V. lederă. 

4. Ederă cu cinci foi. V. Viţă de Canada. 

s. Edestină [əmecTHH; destine;  Edestin; 
edestin; edesztin]. Chim. biol.: Proteină vegetală 
din grupul globulinelor. Se găsește în proporţie 
mică, mai ales „in sămânța de cânepă și de grâu. 

o. Edicul [mazaa Kanena,| Huma, MOMHK, 
KHOCK; édicule; Aedicula; aedicula; edikula]. 
Arh.: 1. Capelă mică, închisă cu o grilă (în 
Antichitate). — 2. Nișă, într'o încăpere funerară, 
pentru portretele morților sau pentru urnele 
funerare. — 3. Nișă, într'o casă romană, pentru 
zeii lari și penaţi. — 4. Astăzi, construcți= mică, 
plasată pe o cale publică, fclosită ca debit de 
tutun, chioșc de ziare, coloană de afişaj, etc. 

7. Edificiu [3panne, crpoenne; édifice; Ce- 
bzude; edifice, building; épület]. Arh.: Clădire 
mare, cu aspect și proporții monumentale. 

s. Edil [1. snu, 2. unen ropomckoro ca- 
MoynpaBnenua; €dile; Aedil; edile; edilisz]: 1. 
Funcționar roman, însărcinat, la început, cu supra- 
vegherea tuturor edificiilor publice și a instala- 
țiilor de folosință puElică din Roma; apoi, cu 
aprovizionarea, cu organizarea jocurilor, cu ținerea 
actelor de stare civilă, etc. — 2. Funcționar din 
administraţia unui oraș, însărcinat cu gospodăria 
orașului. 

9. Edilitate [roponcrne BuacTn, roponckoe 
ynpaBenne; édilité; Stadtbehârden; municipal 
authorities; vzrosi hatosâg]: 1. La Romani, func- 
țiunea edilului și durata ei. — 2. Astăzi, totali- 
talea funcţionarilor din adminisirația unui oraş 
cari se ocupă cu gospodăria orașului. 


10. Edilitate [Hayka O roponctoMm 0340poB- 
Nennii: (accenn3auuH); assainissement urbain; 
Stadigesundung; science of township sanitation ; 
városi közegészségügyi tudomány]. Edil.: Ştiinţa 


care'se ocupă cu studierea şi cu amenajarea lucrări- 
lor și a instalaţiilor destinate să rezlizeze un 
mediu salubru peniru locuitorii unei =glomeraţii 
umane. Ecilitztea se ocupă, în principal, cu ali- 
mertarea cu apă, cu evacuarea apelor de ploaie și 
a apelor uzate, cu amenajarea vespasianelor și a 
bzilor publice, și cu colectarea gunoaielor pentru 
a fi distruse în crematorii speciale sau pentru‘ a 
le folosi în diferite scopuri industriale. 

11. Edingtonit [>nunrronnr;edingtonite;Eding- 
tonit; edingtonite; edingtonit]. Mineral.: 

Ba [Al; Sis O10]. 3 H20. 

Mineral foart rar, din gr.pul zeoliților. Cristali- 
zează în sistemul ron bic Piene idal. Din cauza 
fcrmării maclelor, crstalele au habitus pětłrałic. 
Cristalele surt, de obiceiu, mici, cu clivaj după 
(110). Frezintă spărtură neregulată. Are curitatea 
4:+:4,5, gr. sp. 2,7, luciu sticlos și coloare albă- 
cenușie până la roșietică. Se găseşte în cavitățile 
rocelor bazice sau ca mineral de contact în 
calcare. 

12. Edinol. Foto.: Clorhidratul alcoolului para- 
amino-erto-oxibenzilic, (para-amino-saligenolul) 

[HO — CH; (NH3) — CHOH] CIT 
în amestec cu bromură de potasiu, hidrat de 
potasiu și bisulfit de acetonă. Se prezintă sub 
forma unei pulberi cristaline galbene, care e 
solukilă în apă şi pulin solubilă în alcool. Se în- 
trebuințează în fotografie, ca revelator (N. D.). 
Sin. Paramol. 

13. Ediţie [n3manue; edition; Ausgabe; edition; 
kiad:s]. Arte gr.: Ansamblul exemplarelor dintr'o 
lucrare, tipărite deodată. Edijiile se deosebesc 
după: format (in-2*, in-4*, in-8“, etc.), echipare 
(broșată, legată, lux), publicul căruia i se adre- 
sează (specialiști, amatori, școlari, mase), pre- 
lucrare (critică, abreviată, revizuită), circumstanțe 
de apariție (originală, jukilară, etc.). 

14. Efect [2 ppenr; effet; Effekt; effect; hatás]. 
Fiz.: 1. Fenomen care urmează după un alt fe- 
nomen, în virtutea unei legi a Naturii.—2. Ter- 
men vechiu, părăsit, pentru lucrul mecanic. — 
3. Fenomen special, neașteptat sau neobișnuit 
la data la care a fost descoperit 

15. Efect barotropic [Gaporponnbrii >bpenr; 
effet barotropique; barotropischer Effekt; baro- 
tropic effect; barotropikus hatłés]. Fiz.: Fenomen 
în care, într'un amestec kinar a două substanțe 
ale căror temperaturi critice diferă foarte mult 
una de alta, faza gazoasă coexistentă cu cea li- 
chidă are o densitate mai mare decât ultima, și 
deci faza gazoasă cade dedesubtul celei lichide. 

16. Efect Compton. V. Compton, efect ~. 

17. Efect corona |aBrenue Kkoponbi; effet de 
couronne, effet corona; Koronaerscheinung; co- 
rona effect; Korona-jelenseg]. Elt.: Descărcarea 
electrică în jurul conductelor liniilor electrice de 
înaltă tensiune, în care luminozitatea se limit. ază 
la o regiune cilindrică din jurul conductelor. 

18. Efect Cotton. V. Dicrcism circular. 

19. Efect Cotton-Mouton. V. Cotton-Mouton, 
efect ~. 


1. Efect de alice al unei poliode [īpo- 
GoBoi »pberr, »pperr morrru; effet de 
grenaille d'une polyode; Schrotrauschen einer 
Mehrpolrâhre; shot effect of a polyode; több 
pólusú cső zöngő hatása]. Radio: Sgomot de 
fond produs în poliodele cari lucrează ca am- 
plificatoare, și datorit fluctuațiilor curentului de 
emisiune termionică al catodei lor, care consistă 
în electroni în mişcare. 

2. Efect de coroană. V. Efect corona. 

s. Efect de difuzor [n pbysopnbirii >pbenr; 
effet de diffuseur; Diffusoreffekt; diffuser effect; 
széłszćródási hatás]. Av.: Desprinderea de pereți 
a stratului limită, într'un curent de aer divergent, 
unde presiunea creşte. Se produce în toate punc- 
tele situate la periferia avionului, dar în special la 
intrarea aripii în fuzelaj. Efectul e mărit în cazul 
prezenței unui corp străin în această regiune. 
Efectul e mult micşorat în cazul aripilor subțiri 
sau al fuzelajului cu pereţi laterali paraleli în 
regiunea îmbinării cu aripa. 

4. Efect de ecran [neiicTBne oipana; effet 
d'écran; Schirmwirkung; screen effect; vetitâhatăs). 
Elm.: Efectul de anulare a câmpului magnetic 
datorit unui curent electric alternativ, prin inter- 
punerea, în calea liniilor de câmp, a unui pe- 
rete conductor de grosime suficientă (V. și sub 
Blindaj). 

s. Efect de mască [»pqenr macka; effet 
de masque; Verschleierung; masking; hangelho- 
mályosulás]. Acust.: Când peste un sunet A se 
suprapune un sunet B, care e întărit progresiv 
până ce sunetul A nu se mai aude, se spune că 
sunetul A a fost mascat (acoperit) de sunetul B. 
'Efectul servește ca metodă de măsură a sgomo- 
telor de sală. 

o. Efect de perete [>ppenr, Brnanue CTEH- 
“Ku (onaunyGru); effet de paroi; Wandeffekt; wall 
effect; fal-hatăs]. Bet.: Efectul exercitat de pe- 
retele tiparelor (cofrajelor) asupra îndesării be- 
toanelor cu agregate prea mari. Se manifestă 
"prin îndesarea e atu asi a betonului de-a-lun- 
-gul pereţilor tiparelor. Pentru a înlătura acest 
neajuns se cere ca granula cea mai mare a agre- 
-gatului folosit la beton să fie de 4:.:5 ori mai 
mică decât cea mai mică dimensiune a tiparului 
-de umplut cu beton. 

7. Efect de scintilaţie al unei poliode [„pnu- 
Kep" əþġþexr nonoga; effet de scintillation 
d'une polyode; Funkelrauschen einer Mehrpol- 
röhre; flicker effect of a polyode; több pólusú 
cső szikrazőreje]. Radio: Sgomot de fond pro- 
dus în poliodele cari lucrează ca amplificatoare, 
și datorit prezenței impurităților în filamentele lor. 

s. Efect de seră [Tennnunbiý >ppenr ; effet 
de serre; Glasshauswirkung; hot-house effect; 
melegházi hatás]. Və sub Bilanţul fermic al Pă- 
mântului. 

9. Efect Edison [>pbenr Əqncona; effet E.; 
E. Effekt; E. effect; E. hatâs). Radio: Trecerea 
unui curent electric între filamentul incandescent 
al unei lămpi electrice și o placă metalică așe- 
zată în interiorul lămpii, conectată prin exterior 
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cu filamentul și pusă la tensiune pozitivă față 
de el. Curentul e constituit de electronii de emi- 


siune termionică ai filamentului, și lampa con- 


stitue, în acest montaj, un tub electronic cu doi 
electrozi (diodă) cu încălzire directă. 

10, Efect electromer [2errpomepubiii »p- 
Gen; effet €lectromăre; Elektromereffekt; elec- 
tromeric effect; elektromer hatás]. Chim.: Depla- 
sarea, dela un atom la altul, a electronilor „peri- 
ferici”, în cazul moleculelor cu duble sau triple 
legături. O pereche de electroni, cari aparțin du- 
blei legături se poate deplasa astfel, încât să 
aparțină în întregime unuia dintre atomii dublu 
legați. Exemplu: 

.. + .. 
SC::0:4— JCO: 
Unul din atomi câștigă, în acest caz, un octet 
complet pe „orbita” exterioară, iar celălalt ră- 
mâne cu șase electroni (sextet) pe „orbita” lui 
exterioară. Ca urmare, ambii atomi apar încărcaţi 
electric, adică ionizaţi, fapt care explică, de 
exemplu, combinarea aldehidelor şi a cetonelor 
cu acidul cianhidric, conform ecuației: 


à + x Co + r — E K N g d a 
PEAP Hota SN O-H 
C=N: 

11. Efect Ettingshausen[> ppexr Drrunrcray3e€- 
Ha; effet E.; E. Effekt; E. effect; E.-féle hatás]. El.: 
Apariția unei tensiuni electrice între două puncte 
situate pe o linie transversală față de curentul 
de căldură dintr'un conductor care e supus unui 
câmp magnetic ce are o componentă transver- 


sală față de curentul de căldură și față de dreapta 
care unește cele două puncte. 


cald 
AA 


Efectul Ettingshausen. 


W) curentul de căldură; B) in- 
ducția magnetică; AB) şi A'B’) 


Efectul Nernst. 
B) inducția magnetică; |) cu- 
rentul electric; AB) şi A'B’) 
liniile echipotențiale din 
câmpul electric înainte ṣi după 
stabilirea câmpului magnetic, 


12, ~ Ettingshausen-Nernst[> per Drrunre- 
ray3en-Hepncra; effet E.-N.; E.-N. Effekt; E. N. 
effect; E.-N.-fele hatás]. El.: Apariţia unui câmp 
electric de sens contrar curentului de căldură 
dintr'un conductor care e plasat într'un câmp 
magnetic ce are o componentă longitudinală față 
de curentul de căldură. 

13. Efect Faraday. V. Faraday, efect ~. 

14. Efect fotoelectric [dporooirerrpuuecruii 
>penr, porospbenr; effet photoelectrique; 
lichtelektrische Wirkung; photo-electric effect; 
fotoelektrikus hatás]. Fiz.: Emisiunea de elec- 
troni dintr'un corp, în urma absorpliei unei ra- 


liniile  echipotențiale din 
câmpul electric înainte și după 
stabilirea câmpului magnetic. 
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diaţii electromagnetice incidente. Dacă v este 
frecvența radiației electromagnetice, m masa 
electronului, P constanta lui Planck şi  vitesa 
electronilor emiși, se poate scrie 

mr? 
2 hy—a, 
a fiind un termen care corespunde energiei de 
exiracļiune a electronilor din metalul pe care cade 
radiația electromagnetică. Se poate pune a= bvo 
şi deci i 

my 
S RIR h (i—vo), 
Yo fiind frecvența minimă care poate produce 
emisiunea de fotoelecironi și care corespunde 
pragului fotoelectric (v. Fotoelectric, prag ~). 
Energia cinelică a fotoelectronilor crește deci 
cu frecvența radiației electromagnetice incidente. 
Intensitatea curentului electric emis este propor- 
țională cu intensitatea radiaţiei electromagnetice 
incidente, ceea ce a condus la teoria fotonică 
a radiaţiei electromagneiice, conform căreia fie- 
care electron este emis prin impactul unui foton 
asupra substanţei fotoemisive. 

1. Efect giroscopic. V. sub Giroscop. 

2. Efect giroscopic al elicei [rupockonnuec- 
kuă »pqperr nponennepa; effet gyroscopique 
de l'hélice; gyroskopische Wirkung der Luft- 
schraube; gyroscopic effect of the airscrew, gyro- 
scopic effect of the propeller; a légcsavar giro- 
szkopikus hatâsa]. Av.: Efectul elicei asupra avi- 
onului în timpul angajerii acestuia într'o curbă. El 
tinde să împiedece abaterea avionului dela sbo- 
rul în linie dreaptă. Efectul se manifestă ca o 
oscilație a avionului, cu o frecvenţă care depinde 
de numărul palelor elicei. Efectul e cu atât mai 
mare, cu cât vitesa avionului e mai mare. 

3. Efect Gough-Joule [>pbenr T.-/li.; effet 
G.-].; G.-J.s Effekt; G.-J. effect; G.-J.-fele hatás]: 
Ind. cc.: Fenomenul de încălzire a cauciucului supus 
unei alungiri adiabatice prin întindere mecanică 
(prin opoziție cu fenomenul de răcire a corpu- 
rilor, de ex. a metalelor, cari au elasticitate de 
tipul obișnuit, nu de tipul cauciucului, și cari 
se răcesc când sunt alungite adiabatic prin întin- 
dere mecanică). 

a. Efect Hall [>penr Taza; effet H.; H. Ef- 
fekt; H. effect; H.-féle hatás]. Elm.: Deformaţia 
liniilor de curent electric într'un conductor supus 
unui câmp magnetic cu o componentă transver- 
sală față de curent, care se produce în sens 
transversal față de curent și câmp, dacă nu o 
împiedecă limitarea laterală a conductorului — 
și apariția unui câmp electric transversal față de 
curent şi câmpul magnetic, când corpul e limitat 
transversal, Dacă o placă metalică subțire, de 
exemplu, e străbătută de un curent I și e așezată 
într'un câmp de inducţie magnetică B perpen- 
dicular pe planul său, se stabilește între cele 
două margini ale ei, în direcţie perpendiculară 
pe curentul / și pe câmpul B, tensiunea electro- 
motoare u, =C IB/d, în care d este grosimea plăcii, 


ar C o constantă (constanta lui Hall), care de- 


pinde în semn și mărime de natura substanţei 
din care este făcută placa. Faptul că semnul 
constantei lui Hall poate fi atât pozitiv, cât și 
negativ prezintă dificultăți de interpretare în 
cadrul Fizicei clasice. 

5. Efect inductiv [HHAYKTHBHbIÄ >penr; 
effet inductif; Induktionseffekt; inductive effect; 
induktiv hatás] .Chim.: Efectul mărit pe care-l 
produc anumiți substituenți, în molecula organică, 
asupra gradului de ionizare al grupării carboni- 
lice a acizilor organici. El se produce prin faptul 
că perechea de electroni participanţi la covalență: 
nu poate fi uniform repartizată decât în cazul 
atomilor identici, și prin faptul că, în cazul 
atomilor diferiţi, electronii participanţi la cova- 
lenţă sunt deplasaţi mai mult către unul din atomi. 
Constantele de ionizare ale acidului acetic şi 
ale derivaților săi cloruraţi diferă unele de altele 
din cauza efectului inductiv. Ele sunt: 


pentru CH, — COOH 13810-5 

m CI CH, — COOH 15510-5 

„‘ CCH — COOH  4140:10-5 

«u CIsC — COOH 121000:10-s5 

Astfel, acidul tricloracetic are o constantă de 

ionizare cu mult mai mare decât a acidului ace- 
tic, deoarece, cum arată schema: 


la 25° 


Cl O 

ul] 
Cl<-C<-C<-0O<-H, 

4 

CI 


prin introducerea celor trei atomi de clor în 
moleculă, atomul de clor atrage puternic elec- 
tronii participanți la legătura covalentă dintre 
el și atomul de carbon, producând o deplasare 
a celorlalți electroni, cari unesc ceilalți atomi 
din moleculă. Astfel, electronii prin cari este- 
legat atomul de hidrogen al carboxilului sunt 
atrași şi ei către oxigen, mult mai puternic decât 
în cazul acidului neclorurat, și acestea are ca ur- 
mare o ușurință de ionizare în cazul acidului 
triclorurat, adică o  labilizare a legăturii sale. 
Efectul inductiv se manifestă și în moleculele 
aromatice, fiind determinat tot de către atomii 
atrăgători de electroni, cum sunt, de exemplu, 
halogenii, și determină o ionizare a anumitor 
atomi din inelul benzenic. i 

s. Efect Joule [pkoyneBo renno; effet J.; 
J.s Effekt, elektrische Stromwärme; J. effect; 
J.-féle hatás, villamos árammeleg]. Fiz.: Desvol- 
tarea de căldură care însoţeşte trecerea unui 
curent electric printr'un conductor. V. și sub; 
Joule, „legea" lui ~. 

7. Efect Kelvin. V. Efect pelicular. 

s. Efect Kerr. V. Kerr, efect ~. 

9. Efect Kerr magnetic. V. Kerr, efect ~ 
magnetic. 

10. Efect Maggi-Righi-Leduc [əþþexr Ma- 
ru-Purn-Jlenron; effet M.-R.-L.; M.-R.-L. s Effekt; 
M.-R.-L. effect; M.-R.-L.-féle hatás]. Elm.: Micşo- 
rarea conductibilității termice a unui metal, la 
introducerea lui într'un câmp magnetic. 


1. Efect Magnus [>ppenr Marnyca; pheno- | 
mène de M.; M.Effekt; M. effect; M.-fele hatás]. 
Mec.: Fenomenul de exercitare a unei forțe asupra 
unui cilindru de revoluţie, prin faptul că e in- 
trodus transversal într'un curent de fluid cu fre- 
care și rotit în jurul axei sale; această forță e per- 
pendiculară pe axă și pe direcția curentului. 
Efectul, observat pentru prima oară la proiecti- 
lele de artilerie trase din guri de foc ghintuite, 
a fost cercetat experimental de G. Magnus. El se | 
produce în urma mișcării de circulaţie în care 
cilindrul antrenează, prin frecare, fluidul din jur 
(v. fig.); astfel vitesa rezultantă a fluidului e mai 
mare în partea cilindrului în care vitesa lui peri- 
ferică are sensul vitesei curentului de fluid 


ih 

Producerea efectului Magnus prin repartiția inegală a vitese- 
lor rezultante într'un curent de fluid cu frecare, în jurul unui 

cilindru rotitor. 

(V,>V2), ceea ce dă asupra cilindrului o forță 
transversală dirijată spre acea parte a lui (adică 
presiunile satisfac relaţia p, > p,). Efectul a condus 
la exprimarea portanţei prin circulaţie, prin vitesa 
curentului și prin densitatea fluidului. V. Kutta- 
Joukowski, teorema ~. 

2. Effect mesomer [mesomepubiii »pbenr; 
effet mâsomăre; Mesomereffekt; mesomeric effect; 
mezomerikus hatás]. Chim.: Modificarea suple- 
mentară a rezonanței din inelul benzenic, prin 
efect inductiv produs de o substituție, când 
inelul benzenic conține, în prealabil, un substi- 
tuent respingător de electroni, ca, de exemplu, 
o grupare metil, etil, propil, etc. Efectul mesomer, 
care se notează cu +M sau cu—M, după cum 
substituentul care-l provoacă e electropozitiv, 
respectiv electronegativ, se poate produce numai 
în legăturile dublu conjugate ale inelului ben- 
zenic. Ca urmare a acestui efect, substituenții 
respingători de electroni produc o creştere a 
densității electronice în poziţiile o, o, p. Nitrarea 
metilbenzenului este explicată prin efectul me- 
somer, conform schemei: 


CH, CH, CH, 
j ija A 
I $ Y 


s. Efect Nernst [əþþexr Hepncra; effet 
N; N.Effekt; N. effect; N.-féle hatás]: Apariția 
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unui gradient de temperatură de-a-lungul liniilor 
de curent electric dintr'un conductor plasat 
într'un câmp magnetic care are o componentă 
longitudinală față de curentul electric din el. 


4. Efect Nernst - Ettingshausen [> per 
Hepncr-Orrunrcraysena; effet N.-E.; N.-E. s Ef- 
fekt; N.-E. effect; N.-E.-féle hatás]: Apariția unei 
diferențe de temperatură între două puncte ale 
unui curent de căldură, cari se găsesc pe o 
linie transversală față de curent și erau iniţial la 
aceeași temperatură, când se stabilește un câmp 
magnetic transversal față de curentul de căldură 
şi față de dreapta care unește cele două puncte. 

s. Efect Paschen - Back, V. Paschen - Back, 
efect ~. 

s. Efect pelicular [noBepxnocrubiii >2phberr 
(crun-openr); effet pelliculaire; Hautwirkung; 
skin effet; bârhatăs, skin hatás]. Elt.: Repartiția ne- 
uniformă a densităţii curenților electrici varia- 
bili din conductoare, datorită inducției electro- 
magnetice a câmpului magnetic din interiorul 
conductoarelor. Termenul se folosește mai ales 
când densitatea de curent se concentrează în- 
tr'o peliculă relativ subțire, la suprafața exteri- 
oară a conductorului, sau într'o parte a acestei 
suprafeţe, Sin. Efect Kelvin, Efect skin. . 


7. Efect pelicular [nogepxnocrubiii >sppenr; 
effet pelliculaire; Filmeffekt; skin effect; film 
hatás]. Mine: Fenomen care consistă în rămâ- 
nerea, în stratele exploatate, a unei pelicule de 
țițeiu care acopere toate elementele constituente 
ale rocei rezervor. ` 

s. Efect Peltier. V. Peltier, efect ~. 

s. Efect pinch [nanu-əþġþexrT,  epqerr 
cmaTua; effet de pincement; Pincheffekt; pinch 
effect; csipő hatás]. V. Reostricțiune. 

10. Efect Raman. V. Raman, efect ~. 

u. Efect Ramsauer. V. Ramsauer, efect ~. 


12. Efect Richardson [əþþexrr Puyapacona; 
effet de R.; R.s Effekt; R.effect; R.-fele hatás]. 
El.: Emisiunea de electroni din conductoarele 
încălzite, a căror conductivitate nu e de natură 
electrolitică, dacă sunt ţinute la tensiune elec- 
trică față de un electrod (anod) din apropiere. 


Densitatea maximă (de saturație) G, a curentului 


constituit de electronii emiși prin efect- Richard- 


son este 
w 


A -iT 
(RT o nT *, 


unde A este o constantă, w este energia de emi- 
siune, adică energia minimă necesară pentru cə 
un electron să iasă din metal, k este constanta 
lui Boltzmann și T temperatura absolută a con- 
ductorului emițător. Valoarea teoretică a con- 
stantei A este 

m,e 


pe 


m, şi e fiind masa și valoarea absolută a sar- 


A=4n 
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cinii electrice a electronului, iar b cuanta ele- 
menteră de acţiune, ceea ce dă 
A= 120 A/cm? grad?. 

1. Efect Righi-Leduc [sper Purn-Jleruor; 
effet R.-L; R.-L.s Effekt; R.-L. effect; R.-L.-fele 
hatás]. Elm.: Apariția unei diferențe de tempe- 
ratură între două puncte transversale pe curentul 
electric care trece printr'un conductor supus 
unui câmp megnetic care are o componentă 
transversală față de curent și față de dreapta 
care uneşte cele două puncte. 

2. Efect Seebeck. V. Efect termoelectric. 

s. Efect skin. V. Efect pelicular. 

4. Efect termic al unei poliode [INYM, BbIBEI- 
BaeMbiii TeNJOBbIM HJIH TePMHYUECKUM B03- 
Gymmennem; effet thermique d'une polyode; 
Waărmerauschen einer Mehrpolrâhre; thermal agi- 
tation noise of a polyodă; több pólusú cső 
melegzăreje]. Radio: Sgomot de fond produs 
în poliodele cari lucrează ca amplificatoare, şi 
datorit mișcării browniene a electronilor în cir- 
cuitele de intrare ale poliodelor. 

5. Efect termoelectric [repmobnerrpuuecrniă 
»benr; effet thermoslectrique; thermoelek- 
trische Wirkung; thermo-electric effect; thermo- 
elekirikus hatás]. Fiz.: Producerea de tensiune 
electromotoare (imprimată) datorită diferenjei de 
temperatură dintre cele două joncțłiuni ale ca- 
petelor a două conductoare de prima categorie, 
cari fac parte dintr'un același circuit electric. 
Sin. Efect Seebeck. 

e. Efect termomagnetic [repmomarHurublii 
>pqpenr; effet thermomagnetique; thermomag- 
netischer Effekt; thermomagnetical effect; termo- 
mágneses hatás]. Elm.: Fiecare cin fenomenele 
electrice cari se produc prin efectul câmpului mag- 
netic asupra curentului de căldură, şi fiecare 
din fenomenele termice cari se produc prin 
efectul câmpului magnetic asupra curentului 
electric. — Un efect termomagnetic poate fi: 

7. ~ ~ longitudinal [npononrnbiii »pbenr; 
effet longitudinal; Longitudinaleffekt; longitudinal 
effect; hosszirânyu hatâs], care e produs când 
câmpul magnetic are o componentă longitudi- 
nală față de curentul de căldură, respectiv elec- 
tric (efect Ettingshausen-Nernst și efect Nernst), sau 


s. |» transversal [nonepeunblii >bqenr; | 


effet transversal;  Transversaleffekt; transversal 
effect; keresztirányú hatás], care e produs când 
câmpul magnetic are o componentă transversală 
pe curentul de căldură, respectiv electric (efect 
Righi-Leduc și efect Ettingshausen). 

e. Efect Thomson [>penr Tomcona; effet 
T.; T.s Effekt; T.effect; T.-fele hatás]. Elm.: Pro- 
ducerea de tensiune electromotoare a unui 
câmp electric imprimat, datorită trecerii curen- 
tului electric prin părțile de temperatură neuni- 
formă ale unui conductor omogen. 

10. Efect Thomson galvanomagnetic [raJib- 
BanoMarHuTHbli »bbperr 'Tomcona; effet T. 
galvanomagnstique; galvanomagneltischer T.s Ef- 
fekt; T.galvanomagnetic effect; T.-fele galvâno- 


mágneses hatâs]. Elm.: Micșorarea conductivității 
unui metal (adică a conductibilităţii lui electrice) 
la introducerea lui într'un câmp magnetic. 


11. Efect Thomson-Joule [»pbenr 'Tomcon- 


Ipxoyna; effet T.-].; T.-J.s Wirkung; T.-J.ef- 
fect; T.-J.-féle hatás]. Fiz.: Scăderea tempe- 
raturii gazelor la destindere, după ce au 


parcurs o secţiune strangulată. Poate fi folosit 
pentru producerea temperaturilor joase. 

12. Efect util. Sin. Randament (v). 

13. Efect Volta [aBnenne Bonbrbi; effet 
V.; V.s Effekt; V. effect; V.fele hatás]. Elm.: 
Producerea de tensiune electromotoare a unui 
câmp electric imprimat care se stabilește la contac- 
tul unor corpuri diferite și de aceeași temperatură. 

14. Efect Zeeman. V. Zeeman, efect ~. 

15. Efect [ophenrbr; effets; Wirkungen; ef- 
fects; szin, fény és árnyék hatás]: In teoria „re- 
dării": Impresia deosebită produsă de variațiile 
și de accentele de coloare, de variațiile de lu- 
mină și umbră, de sunete și de forme. 

Efectele se folosesc în artă și în industrie. In 
industria textilă, de exemplu, se folosesc efecte 
de colori şi de forme, pentru a da țesăturilor 
un aspect mai variat și mai plăcut. Se folosesc, 
în acest scop, efecte de desen, de material, de 
torsiune, de fire cu efecte, de spată sau de 
apretură. 

16. Efect excesiv [upesmepnelii »pbenr; effet 
excessif; verzerrtes Bild; excessive effect; torz- 
kép, torzhatăs): Efect care se obține într'un 
tablou perspectiv când se aplică construcțiile 
perspectivei lineare fără a ţinea seamă de limi- 
tele ei de valabilitate, adică în afara câmpului 
de coincidenţă între proiecția conică și viziune. 

17. Efectele fiziologice ale curentului electric 
[pusnonornuecrne >phberrpi enerrpnuec- 
koro Tora; effets physiologiques du courant 
€lectrique; physiologische Wirkungen des elek- 
trischen Stromes; physiological effects of electric 
current; villamos áram fiziologikai hatásai]: Con- 
ducția curentului electric prin organ'smul animal 
fiind de natură electrolitică, și organismul conți- 
nând membrane semipermeabile pentru ionii 
electroliților, la trecerea curentului electric se pro- 
duce, pe una din fețele unei astfel de membrane, 
o mărire a concentrației ionilor pentru cari nu 
este permeabilă; aceasta provoacă o excitație, 
care dă de ex. sensaţia caracteristică atingerii 
conductelor sub tensiune, etc., şi anume când 
excesul de conceniraţie trece de o anumiiă va- 
loare, care constitue pragul inferior de sensibili- 
tate. Când diferențele de concentrație (adică și 
curentul electric întrun singur sens) durează, ele 
se egalizează în parte prin difuziune, iar orga- 
nismul își ridică pragul inferior de sensibilitate. 
Intensitatea sensajiei crește cu excesul de con- 
centrajie, care e proporțional cu densitatea locală 
de curent, și scade când crește frecvenţa (fiindcă, 
la densitate de curent dată, pe măsură ce crește 
frecvenia, sensul curentului se inversează la exces 
din ce în ce mai mic al concentraţiei). Astfel, la 


densitate de curent dată, intensitatea sensației e 
maximă înire frecvențele de 35 și 60 perjs, şi 
tince spre zero când frecvenia atinge valori de 
zeci sau de sute ce mii de perioade pe secundă. 
Dacă, în intervalul de frecvenţe în care creanis- 
mul e sensibil, densitaiea locală de curent trece 
de o anumită valoare, se prcduce inhibiţia cen- 
trilor nervoși cari comandă respirația, şi animalul 
moare prin asfixie (dacă nu i se face respirație 
arlificială). La anumite valcri ale densităţii de 
curent, se poate produce o s.primare a sistclei 
și a extrasisiolei regulate a inimii (fibrilaţie), conira 
căreia au efect numai injecjiile intracard.ace de 
tonice cardiace (oleu camforat, acrenalină, etc.). 
In intervalul de frecvențe de 35:::60 per/s, pot 
fi mortali peniru om curenți de 0,05:::0,1 A 

1. Efectiv |Haynunblii cocraB, YHCJIECHHbIÄ 
cocTaB; effectif; Arbeiterzahl; number of work- 
men; munkâsletszâm]: Numărul de persoane cari 
se găsesc într'un anumit raport cu o întreprindere 
sau cu o instituţie din care fac parte. — Se deo- 
sebesc următoarele efeclive de lucrători ai unei 
întreprinderi: Efectiv total: totalitatea muncitorilor 
întreprinderii; efectiv dintr'un schimb: totalitatea 
muncitorilor cari se găsesc la lucru într'un anumit 
schimb; efectiv din subteran; efectiv dela supra- 
față; efectiv lunar; efectiv anual; etc. 

2. Efectivă, valoare ~ [2 pperxruBnoe 3Ha- 
yenne; valeur efficace; Effektivwert; effective 
value; effektivertek]: Rădăcina pătrată din media 
aritmetică pe o perioadă a pătratelor valorilor 
instantanee ale unei mărimi. Dacă v reprezintă 
valoarea instantanee a mărimii, T perioada şi 
t timpul, valoarea efectivă V a mărimii are deci 


expresiunea 
1(7 
V= ay v? dt. 


s. Efedrină [əþenpun; éphédrine; Ephedrin; 

ephedrine; efedrin]. Chim.: 
Alcaloid extras din „ae i 7: «certa 
Ephedra vulgaris Rich. Este 
solubil în alcool, în eter și OH CH, CH 
cloroform. Clorhidratul său, solubil în apă, este 
folosit în oftalmologie. 

4. Efemeride [»pemepuabi; &phemsrides; 
Ephemeriden; ephemerides; efemeridâk]. Astr.: 
Lucrare întocmită de un mare observator astro- 
nomic, în care sunt prevăzute, la începutul fie- 
cărui an, fenomenele cereşti din cursul anului 
respectiv; se indică data și ora fenomenelor pre- 
văzute, ca şi pozițiile zilnice ale Soarelui, ale 
planetelor cu sateliții lor, ale cometelor, etc. 

s. Efervescenţă [Gypnoe Bbimenenne rasa; 
effervescence; Aufbrausen; effervescence; géz- 
felszabadulás]. Chim.: Desvoltare activă de gaz 
în decursul unei reacții chimice, în care cel puţin 
un component al reacției este în fază lichidă. 

6. Efesit [zesur; ephesite; Ephesit; ephe- 
site; efezit]. Mineral.: 

(Na, Ca) AIJ [(OH), | AI(AI, Si) SiO0]. 
Varietate de margarit cu conținut mare de Na.0O. 
Cristalizează în sistemul monoclinic. 
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7. Efetonină. Chim.: Efedrină sintetică (N. C.). 

s. Eficace, valoare ~ [peiicrByiomee e sang 
THBHOE 3Hauenne BEJIHYHHbI; valeur efficace; 
Effektivwert; virtual value; efectiv haiâs, tényleges 
hatás]: Sin.  Efectivă, valoare ~ (v.). 

9. Eficacitate [cuna peiicTrBua, > pekTuB- 
HOCTb; efficacité; Wirksamkeit; efficiency; haté- 
konysâg]: Capacitatea unui sistem de a produce 
în bune condijiuni un efect intenţionat. 

10. Eficacitate absolută a unui sistem emiţător 
sau receptor [aGconrornaa »perrnBHocTb 
nepenarounoii unu npH&MHoH cucrembi; effi- 
cacite absolue d'un système emetteur ou recep- 
teur; akustoelektrisches Verhältnis, elektroakusti- 
sches Verhältnis; absolute efficiency of a trans- 
mitting or receiving system; elektro- akusztikai 
visszony]. Telc.: Eficacitatea absolută a unui sistem 
emiţător la o frecvență oarecare e raportul dintre 
tensiunea electrică măsurată la bornele unei re- 
zistențe de 600 ohmi, așezate la ieşirea acestui 
sistem, și presiunea acustică măsurată pe diafragma 
microfonului pentru frecvența considerată. Se ex- 
primă în volţi pe bar. 

Eficacitatea absolută a unui sistem receptor în 
condijiuni specificate de impedanţă acustică ter- 
minală e raportul dintre presiunea acustică și ju- 
mătate din tensiunea electromotoare a generato- 
rului având o rezistență interioară de 600 ohmi 
şi legat la bornele de intrare ale acestui sistem. 
Se exprimă în bari pe volt. 

11. Eficienţă. V. sub Randament. 

12, Eliciență, grad de ~. V. sub Randament. 

13, Eficienţă luminoasă. V. Coeficient de efi- 
ciență luminoasă. 

14. Efigie [usoOpantenue nuna Ha MOHeTe; 
effigie; Miinzbild; effigy; penz-kep, penz-fej]: 
Amprenta unei monete sau a unei medalii, repre- 
zentând capul unui șef de Stat sau al unei per- 
sonalități. 

15. Eflorescenţă [BbINBET, BbinBeranue ; efflo- 
rescence; Effloreszenz, Ausbliihung; efflorescence; 
kivirâgzăs]. 1. Chim. fiz.: Fenomen prezentat de 
unele săruri cari conțin apă de cristalizare în 
molecula lor şi pot să o cedeze la temperatura 
ambiantă, trecând în produși bine definiţi, cu mai 
puține molecule de apă. Fenomenul se produce 
numai când tensiunea de vapori a apei din at- 
mosferă este mai joasă decât tensiunea de vapori 
a noului compus care se formează. — 2. Ind. st. c.: 
Depunerea, după uscare sau ardere, a sărurilor 
solubile nevolatile (în general CaSO,) ale mate- 
riilor prime, pe suprafețele fabricatelor ceramice, 
în special în apropierea muctiilor. Un mic adaus 
de carbonat de bariu precipită, în interiorul pro- 
dusului, aceste săruri, transformându-le în săruri 
insolubile (Bas0,). — 3. Ind. cc.: leşirea la supra- 
față și depunerea ca praf foarte fin a substanţelor 
cari sunt în suspensie în masa cauciucului. 

16. Eflorescențe [HAJIETbI, BbiuBerbi; efflore- 
scences; Ausbluihungen; efflorescences; kivirâg- 
zésok]. Bet., Cs.: Petele sau depozitele cristaline, 
albe, de săruri alcaline sau alcalino-pământoase 
(sulfați, carbonaţi, azotaţi, etc.) cari apar pe supra- 
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fața exterioară (expusă vântului şi soarelui) a con- 
strucţiilor de beton, de zidărie tencuită, etc., sau pe 
suprafața pietrelor și a cărămizilor cari căptușesc o 
construcție de beton. Sărurile cari produc eflores- 
cențele provin fie din materialele folosite (nisip, 
ciment, agregate, cărămizi, etc.), fie din teren, 
sau din desagregarea materialului de către apele 
de ploaie încărcate cu bioxid de carbon sau, în 
centrele industriale, cu acid azotic și acid sulfuric. 
Una din cauzele apariției eflorescențelor este eva- 
porarea apei de preparare a betonului sau a 
mortarului, care conține în soluție var, pus în 
libertate prin priza și întărirea liantului, sau di- 
ferite săruri alcaline. In timpul perioadei de în- 
tărire a betonului sau a tencuelii, această soluție 
iese la suprafața exterioară a construcției, unde 
apa se evaporă, lăsând să se depună sărurile 
conținute. Sub acțiunea bioxidului de carbon din 
aer, varul se transformă în carbonat de calciu. 
Altă cauză o constilue umezeala terenului, care 
se ridică, prin capilaritate, în masa materialului. 
Această apă conține în soluție săruri alcaline, pro- 
- venite fie din pământ, fie din materialul construc- 
ției, și pe cari le depune prin evaporare pe supra- 
fața zidului. Depozitele de săruri produse de 
umezeala din teren sunt însoțite, adesea, de pete 
de coloare brună, roșcată sau sepia, datorite 
disolvării materiilor organice (din pământ sau din 
materiale) de către soluția alcalină. Eflorescenţele 
mai pot fi produse de apele de ploaie cari, 
conținând bioxid de carbon și pătrunzând în zi- 
dărie, transformă carbonatul de calciu din tencueli 
sau din pietrele de calcar în carbonat acid de 
calciu, solubil, pe care-l aduce la suprafaţa zi- 
dului, unde, prin evaporarea apei, se depune sub 
formă de carbonat de calciu. In centrele indus- 
triale, apa de ploaie conține acid sulfuric provenit 
din disolvarea bioxidului de sulf din aer, rezultat 
din arderea cărbunilor. Ploaia încărcată cu acid 
sulfuric atacă pietrele de calcar şi tencuelile, 
formând sulfatul de calciu, solubil, care se de- 
pune apoi prin evaporarea apei. Eflorescenlele, 
afară de aspectul urit pe care-l dau unei con- 
strucții, nu micșorează rezistența acesteia. Odată 
apărute, eflorescențele se pot îndepărta prin fre- 
care cu o perie aspră și prin spălare cu apă 
(pentru sărurile solubile) sau cu apă ușor acidu- 
lată, de obiceiu cu acid formic (pentru carbonatul 
de calciu, insolubil în apă), prin spălare cu apă 
în care s'a adăugit apă de Javel, — sau prin îm- 
proșcare cu o vână de apă și de vapori. Pentru 
a se evita formarea eflorescențelor trebue să se 
folosească materiale cari să nu conțină săruri al- 
caline sau materii organice (conținute în special 
de cimenturile naturale, insuficient arse). Varul 
trebue să fie bine stins și mortarul bine amestecat. 
Betonul sau mortarul trebue să fie cât mai com- 
pact, fără exces de apă, sau trebue făcut imper- 
meabil prin adăugirea de substanțe hidrofuge 
sau prin alte procedee. In special trebue îm- 
piedecată urcarea umezelii din teren, prin exe- 
cutarea unei izolaţii între fundaţie și teren, sau 
între ziduri și fundaţie. Pentru a se împiedeca pă- 


trunderea apei de ploaie în zidărie se poate face 
o spoire, imediat după terminarea prizei, cu acid 
hidro -fluorsilicic (fluat Kessler), care formează 
un strat impermeabil, dar prezintă desavantajul 
că întârzie uscarea zidăriei. 

1. Eflorescențe [BbiiBerbi ; efflorescences; 
Ausbluhungen; efflorescences; kivirágzások]. 
Mineral.: Depuneri de săruri minerale, în special 
sulfați, carbonaji sau cloruri, cari se găsesc pe 
suprafața rocelor sedimentare, mai ales pelitice, 
şi provin din fenomenul de exsudaţie a rocelor, 
respectiv prin migrare capilară ascendentă. In 
general, aceste exsudaţii sunt condiționate de 
climatele aride. 

2. Efluviu electric [ruxnii pa3pan, reromniă 
paspan,; effluve €lectrique; elektrische Glimm- 
entladung; glow discharge; ködfény-kisülés]. El.: 
Fenomen de trecere a curentului electric prin 
gaze, însoțit de o slabă luminozitate, fără în- 
călzire importantă, aproape fără sgomot și fără 
volatilizare apreciabilă a electrozilor, care se 
produce când presiunea electrostatică trece de 
o anumită valoare, care depinde de gaz şi de 
curbura locală a electrodului. 

s. Eflux [yreura +KHAKOCTH, HCTEYEHHE ; 
efflux; Abfluss; efflux, effluxion; lefolyăs]. Hidr.: 
Scurgerea unui curent dintr'o masă de fluid sta- 
tică sau în mişcare. 

« Efort 1. [ycume, Hanop, BHyTpennaa 
caja; effort; innere Kraft; internal force; belsö 
erő]. Mec., Rez. mat.: Forţă interioară, într'un 
mediu deformabil considerat continuu. 

5. ~ 2. [ycume, Hanpamenue, crpecc; 
tension; Spannung; stress; feszültség]. Rez. mat.: 
Forță interioară, raportată la unitatea de secțiune, 
într'un mediu deformabil considerat continuu. 
Sin. Tensiune, (v.), Efort specific. 

6. ~ axial [oceBoe, akcnambHoe nanpa- 
HEHHe, ycumHe; tension axiale; Achsialspan- 
nung; axial stress; tengelyfesziiltseg]: Efort dirijat 
paralel cu axa unei piese. 

7 ~ specific  [ymembnoe  nanpanenne, 
ycune; effort spécifique; Spannung; unit stress; 
fajlagos feszültség]. Rez. mat. Sin. Tensiune 
(v.). 
s. Efuziune [> pyzua; effusion; Effusion; ef- 
fusion; kiáramlás]. Fiz.: Difuziunea unui gaz 
printr'un înveliş poros. Debitul de gaz difuzat 
printr'un înveliş poros dat este proporțional cu 
presiunea gazului și invers proporțional cu ră- 
dăcina pătrată a greutăţii moleculare. 

9. Efuzivă, rocă ~ [>pby3nBnaa HIH H3- 
JHBINAACA ByNtaHuvdecraA nopona; roche ef- 
fusive; Ergubgestein; effusive rock; lávakő]. Petr.: 
Rocă eruptivă consolidată pe suprafața scoarţei 
terestre. 

w. Egal [paBnbiii; egal; gleich; equal; 
egyenlő]: Calitatea a două mărimi ca orice pro- 
poziție valabilă despre una să fie valabilă și 
despre cealaltă. 

i. Egalitate [pagencrBo; égalité; Gleichheit ; 
equality; egyenlőség]: Relaţia dintre două mă- 
rimi egale. Egalitatea e o relație reflexivă, adică 


orice mărime e egală cu ea însăși; simetrică, 
adică, dacă o mărime e egală cu o a doua, și 
a doua e egală cu prima; şi transitivă, adică, 
dacă o mărime e egală cu o a dova, și a doua 
cu o a treia, și prima mărime e egală cu a treia. 

1. Egalităţii, principiul ~ acțiunii și reacţiunii. 
V. Acțiunii și reacţiunii, principiul ~. 

2. Egalizare  [BblpaBnnBanne;  €egalisation; 
Ausgleichung, Planierung; equalisation; kiegyen- 
lités]. Cs.: Netezirea (corectarea) denivelărilor 
sau a degradărilor de pe suprafața unui teren, 
a unei fundații, a unui zid sau a unui drum. 
Se face prin așternerea unui strat de egalizare, 
alcătuit din pământ, beton simplu, tencuială, 
pietriș, balast sau din alt material. 

a. Egalizare [ebipaBrmBanne (kpacnrena); 
€galisation; Vergleichmăssigung; dye equalisation; 
festâanyag egyenlö eloszlása, szelkiegyenlites). 
1. Vops.:  Pătrunderea  colorantului cu aceeași 
nuanţă, respectiv cu aceeași intensitate, în toată 
țesătura vopsită sau imprimată. — 2. Indepăr- 
tarea unui rand (v.). 

4. Egalizare, beton de ~. V. Beton de ega- 
lizare. 

s. Egalizare, strat de ~ [ypaBHHTEJIbHbIÄ 
cnoă; couche d'egalisation; Ausgleicheschicht; 
equalisation stratum; kiegyenlitârsteg]. Drum.: 
1. Strat subțire de material, cu grosimi variabile, 
aplicat pe suprafaţa unui pavaj sau a unei îm- 
brăcăminte de drum deteriorate, peniru a nivela 
sau pentru a corecta profilul în lung al unui 
drum, când nu este nevoie de umpluturi mari. 
Se poate face din nisip, din balast, sau dintr'un 
beton corespunzător, Sin. Strat egalizator. — 2. 
Cs.: V. sub Grund. 

e. Egalizarea pieilor [BblpaBnuBanne KOW; 
€galisation des cuirs; Schleifen des Leders; leather 
equalising; bârnyeses, bârmetszes]. Ind. piel.: 
Operaţiunea de aducere a pieilor tăbăcite la o 
grosime uniformă pe toată suprafața lor. Se 
efectuează manual sau cu ajutorul ciferitelor 
mașini de fălțuit, de Elanșiruit, de șpăltuit și de 
șlefuit. 

7. Egalizarea presiunii [ypaBnenne AaBune- 
HHA; €galisation de la pression; Druckausgleich; 
pressure equalising; nyomăskiegyenlites). Tehn.: 
Realizarea unei presiuni egale pe ambele fețe 
ale unui piston, ale unui robinet-vană, ełc., 
cari separă două spații la presiuni diferite într'un 
cilindru sau într'o conductă, legând aceste spații 
printr'un canal. 

s. Egalizatoare de curent continuu [ypaBnu- 
TEJIbHaA HHAMOMAIWHFA; €egalisatrice à courant 
continu;  Ausgleichmaschine;. equalizer, balan- 
cing generator; egyenáram kiegyenlitő]. Elt.: 
Generator de curent continuu, care menține au- 
tomat, aproape egale, tensiunile punților unei 
distribuții în curent continuu pe mai multe punți. 

9. Egalizator [ypaBnure» HamuMa; €gali- 
seur; Ausgleicher; equalizer; kiegyenlită festék- 
anyag]. Ind. text.: Substanţă chimică care se adaugă 
în flota sau în pasta de imprimat, pentru o pă- 
trundere a colorantului în țesături. 
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19. Egalizator de presiune [ypaBnuTeunb 4AB- 
JeHHA; €galiseur de pression, by-pass; Druck- 
ausgleicher, Druckausgleichseinrichtung, Beipass; 
pressure equalizer, by-pass; nyomăskiegyenlită, 
nyomâăskiegyenlită szerkezet]. Tehn.: 1. Dispozitiv 
format din canalul de egalizare, impreună cu 
robinetele de inchidere montate pe el, ale unei 
conducie de presiune. Legătura se stabilește 
între cele două feţe ale unei vane, pentru des- 
cărcarea ei. — 2. C. f.: Dispozitiv montat pe 
cilindrii unor locomolive cu distribuţie cu sertare 
cilindrice, respectiv cu supape, prin care se pun 
în comunicație, la mersul cu regulatorul închis, 
cele două feje ale pistonului, făcând ca aerul 
să poată circula, fără a fi comprimat, între cele 
două spații ale cilindrului despărțite prin piston 
(v. fig.). Prin aceasta se reduc depresiunile şi 


$ 
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Egalizator de presiune la locomotivă. 
1) orificiu de intrare a aerului comprimat; 2) piston; 3) resort 
de închidere; 4) contra-piston de echilibrare; 5) canal de 
egalizare; 6) supapă de egalizare. 


compresiunile de aer cari s'ar forma în cilindri 
la mersul loccmotivelor cu regulatorul închis, 
şi cari, pe lângă faptul că opun rezistenţă la 
mersul mașinii, pot provoca sgârieturi (rizuri) în 
cilindri prin aspirarea sccriilor, etc., și ancrasarea 
inelelor de etanșeitate prin arderea uleiului de 
ungere. De obiceiu, egalizatorul este format 
dintr'un canal de egalizare şi o supapă, un 
sertar, sau un cep de închidere, acţionate din 
marchiza locomolivei prin pârghii şi bare, prin 
aer comprimat sau prin abur. La unele locomotive, 
egalizatorul este suprimat, egalizarea făcându-se 
prin acțiunea distribuției (la distribuția cu sertare 
de egalizare, la distribuţia Trofimov), prin ridi- 
carea automată a supapelor (la distribuția Caprotti, 
etc.), sau prin două supape de aspirație de aer, 
montate pe cilindru și acționate prin diferenţa 
de presiune la mersul cu regulatorul deschis și 
la mersul cu regulatorul închis. Sin. By-pass. 

1. Egalizator, strat ~. V. Egalizare, strat 
de ~. 

12. Egeran [ərepan; égérane; Egeran; egeran; 
egerân]. Mineral.: Varietate rară de vezuvian, 
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care se prezintă sub formă de agregate radiare. 
Apare ca mineral de contact eruptiv şi în şisturi 
cristaline. 

1. Egipt, de ~. Agr.: Varietale de sfeclă 
roșie, cu rădăcina foarte turtită, netedă, fixată 
în pământ printr'un pivot foarte subțire și lung. 
Carnea e roșie-închisă, chiar violacee, fragedă, 
suculentă, cu inele concentrice, albicioase, puțin 
aparente. 

2. Egipțiene [erunercruaii mpubr; égyp- 
tiennes; Blockschrift; egyptian type; egyiptomi 
betiiforma]. Arte gr.: Caracter de literă cu tăietura 
asemănătoare cu aceea a aldinelor, având însă 
tălpi dreptunghiulare: Egipţiene. 

3. Egirin [>rupun; aegirine; Agirin; aegirine, 
acmite; egirin, âkmit]. Mineral.: NaFe'**Si,Os. 
Mineral din grupul piroxenilor, care cristali- 
zează în sistemul” monoclinic. Cristalele sunt 
prismatice sau se prezintă sub formă de agregate 
aciculare. Formează frecvent macle după (100). 
Are, după (110), clivaj mai bun decât alte mi- 
nerale din grupul piroxenilor, şi spărtură neegală. 
Este casant. Are duritatea 6:::6,5, gr. sp. 3,5, 
luciu sticlos până la rășinos. E opac până la 
translucid. Are coloare neagră bătând în verde, 
roșietică-brună sau neagră-brună. In secțiuni sub- 
tiri are coloare verde sau brună (în acest caz 
se numeşte acmit). Lasă urmă galbenă-cenușie 
până la verde închisă. Prezintă pleocroism relativ 
puternic. Egirinul conţine adesea hedenbergit, 
molecule de jadeit, pământuri rare și titan. Se 
întâlnește în rocele eruptive sodice, ca produs 
de segregație. 

4. Eglestonit [>rnaecronur; eglestonite; Egles- 
tonit; eglestonite; egleszionit]. Mineral.: Hg,CI+0. 
Mineral din grupul oxihalogenilor, cu gr. sp. 8,3. 
Cristalizează în sistemul cubic. Are luciu ada- 
mantin. E considerat ca un produs de segregajie 
primară în masele compacte sau pământoase ale 
minereurilor de mercur. 

s. Egrenare [pi HHApOBaHHE, OYHCTKA XJION- 
Ka OT CeMAH; €grenage; Baumwollegrenierung; 
ginning; gyapot-kopâcsolăs]. Ind. text.: Separarea 
semințelor din fibrele de bumbac, cu ajutorul 
mașinii de egrenat sau al instalațiilor casnice. 

e. Egutaj. Ind. cb. V. Desecare. 

7. Egutor [kanaJIbHbIÄ uHIHHAp; €goutteur; 
Vordruckwalze; egoutteur, dropper; simitâhenger]. 
Ind. hârt.: Cilindru gol, cu cămașa formată dintr'o 
sită metalică, așezat pe sita plană, între două 
cutii aspiratoare, și destinat să asigure netezirea 
suprafeței hârtiei și pe fața opusă celei din 
spre sită. 

s. ~ pentru filigrane [ranarbHbrii HHNAHAp 
[JIA BOMAHbIX 3HakoB (Ha GyMare); rouleau 
filigraneur; Wasserzaichenwalze; watermark roller; 
vizjelnyom5-henger]. Ind. hârt.: Egutor a cărui 


cămașă este brodată cu semne și cu desene cari 
se imprimă în masa fibroasă de pe sită și rămân 
vizibile, prin transparenţă, în hârtie. 

v. Ehel. Ind. țăr. V. Ragilă. 

10. Ehrhard, procedeul ~ [enoco6 Bprapna; 
procédé E.; E.s Verfahren; E. process; E.-fele 
eljárás]. Tehn.: Procedeu de gău- 
rire a ţevilor da oțel fără cusătură, 
care consistă în străpungerea la 
cald, cu o mandrină, a unei bare, 
aceasta fiind presată într'o ma- 
trijă care are forma exterioară a 
țevii (v. fig.). Secțiunea inițială a 
barei este egală cu secţiunea 
inelară finală a țevii. După această 
operațiune pregătitoare, diametrul 
țevii este redus prin tragere prin 
filiere. f 

1, Einstein [Oiinurreiin; ein- Procedeul Ehrhard. 
stein; Einstein; einstein; einstein]. 1) mandrină; 2) ca- 
Fiz.: Energia a 6,023:10* cuanțe pacul matriței; 3) 
de radiație de o anumită frecvență, Matrită; 4) bară 
teoretic necesară pentru activarea ee Al aa 
unei molecule-gram dintr'o substanță care ab- 
soarbe _radiajia de frecvență respectivă. 

12. Einstein, statistică Bose ~. V. sub Statistică. 

13. Ejecţie [BbiGpacbiBanue, BbITAIKHBaHHE, 
DeknuA; €jection; Ausstobung; ejection; kilö- 
velés]. Tehn.: Evacuarea cu mare vitesă a unui 
curent de fluid, printr'un tub profilat în interior, 
în scopul folosirii energiei fluidului pentru pro- 
pulsie. V. sub Reactor. 

14. Ejector [ƏKeKTOp; €jecteur; Ejektor; ejec- 
tor; ejektor, kilövelő]. Tehn.: Apara? în care se 
produce antrenarea şi evacuarea unui fluid 
(care transportă, uneori, 
pulberi sau așchii dintr'un 
material), prin frecare 
sau prin depresiunea 
provocată de o vână 
din alt fluid în mişcare. 
Fluidul motor trece prin 
unul sau prin mai multe 
ajutaje convergente, în 
cari îi creşte vitesa, iar 
la ieşira întâlnește flui- 
dul pe care-l antre- Ejector cu abur cu ajutaje 
nează. Amestecul trece multiple, pentru lichide, 
apoi printr'un ajutaj con- a) conductă de abur; b) ajutaj 
vergent-divargant de convergent; c) ajutaj conver- 
amestec (v. fig.). Dacă gent-divergent de amestec; d) 
o parte din energia ci- accesul lichidului de ridicat; 
națică se transformă, în e) sorb; f) suportul ajutajului; 

x x g) conductă de refulare. 
aparat, în energie po- 
tenţială corespunzătoare unei creșteri a presiunii, 
aparatul se numeşte injector. In tehnică se 
folosesc, de obiceiu, ca fluid motor: aerul, apa 
sau aburul. — Exemple: 
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1. Ejector cu abur, pentruaer |[napocrpyiinbrii 
ƏKEKTOP JIA BO3/Ayxa; €jecteur à vapeur pour 
air; Dampfejektor für Luft; steam jet ejector for 
air; gőzejektor levegő részére]: Ejector pentru 
aer uscat sau umed, în care fluidul motor este 
aburul. Este folosit pentru a produce o depre- 
siune în spaţii închise, în focare (de ex. capul 
de emisiune de pe locomotive), în instalaţia de 


frână cu vid la calea ferată; alteori, e folosit 
pentru producerea vidului în instalaţiile de dis- 
tilat păcură (la producerea uleiurilor), etc. 

2. ~ cu abur, pentru apă [napocrpyiinbrii 
ƏKEKTOP AIA BOAblI; €jecteur à vapeur pour 
eau; Dampfejektor für 
Wasser; steam jet ejec- 
tor for water; gözejek- 
tor viz részére]: Ejector 
în care aburul trece 
printr'un ajutaj conver- 
gent şi antrenează apa 
într'un  ajulaj conver- 
gent-divergent, unde se 
condensează (v. fig.). 
Poate fi folosit şi pentru ri 
alte lichide, de ex. 


Ejector cu abur, pentru apă. 


pentru acizi, dacă este 
construit din material 
corespunzător.  Consu- 
mul de abur este mai 
mare decât al pompe- 
lor cu piston. Este așe- 
zat, de obiceiu, înnecat 


a) conductă de abur; b) corpul 

ejectorului; c) ajutaj conver- 

gent; d) orificii de acces al 

lichidului de ridicat; e) ajutaj 

convergeni-divergent de ames- 

tec; f) conductă de refulare; 
9) rezervor de apă. 


în lichidul pe care îl 

ridică; exemple: ejectorul folosit pentru alimentarea 
cu apă a locomotivelor, care are un singur ajutaj 
vertical, orientat în sus, sau ejectorul folosit pe 
nave, pentru golirea apei din santine, la care 
axa ajutajului convergent este orizontală. Dacă 
nu este înnecat și ridică lichidul, are o serie de 
ajutaje coaxiale, verticale, orientate în jos (v. 
fig. sub Ejector). 

3. ~ cu aer [BOB/AYIIHbIii VKEKTOP; €jec- 
teur à air; Luftejeklor; air ejector; l&gejektor]: 
Ejector la care agentul motor 
este aerul (de ex. ejectorul 
folosit la ventilarea vehicule- 
lor în mișcare). Aerul esta ab- 
sorbit printr'o conductă (b) de 
către curentul de aer produs— 
de mișcareavehiculului = într'un 
ajutaj (a) și apoi este evacuat. 

4, ~ hidraulic, pentru aer 
[runpaBnuectui DKEKTOp 
[IA BO3pyxa; jecteur hydraulique pour air; 
hydraulischer Ejektor für Luft; hydraulic ejector 
for air; hidraulikus ejektor levegő részére]: Ejector 
cu un ajutaj convergent (b) la capătul căruia 
apa sub presiune antrenează aerul, care e condus 
printr'o conductă (c) în ajutajul de amestec con- 


Ejector cu aer. 
a) ajulaj de aer-fluid 
motor; b) conductă de 
absorpłie a aerului. 
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vergent-divergent (e) (v. fig.). E folosit pentru 
a produce vid. 


Ejector hidraulic, pentru aer. 
a) conductă de inirare a apei; b) ajulaj convergent; c) con- 
ductă de intrare a aerului; d) corpul ejectorului; e) ajutaj 
de amestec; f) clapă de reținere; g) supapă de aerisire; 
h) supapă de siguranţă. 


s ~ hidraulic, pentru abur [ruapaBruuecruiă 
BMeRTOP AIA napa; €jecteur hydraulique pour 
vapeur; hydraulischer Ejektor für Dampf; hydraulic 
ejector for steam; hidraulikus ejektor göz ré- 
szére): Ejector pentru abur, folosit în instalațiile 
de condensare prin amestec. Constă din unul, 
două sau mai multe ajutaje convergente coaxiale, 
prin cari irece apa sub presiune și se amestecă 
cu aburul din conducta de 
evacuare a turbinei cu abur 
(v. fig.). 


Ejector hidraulic, 
pentru apă. 
a) niplu cu ajulajul de apă- 
fluid motor; b) corpul ejec- 
torului cu conducta peniru 
accesul apei de ridicat; c) 


Ejector hidraulic, 

pentru abur, 

a) conductă de apă- 

fluid motor; b) ajutaj 

convergent; c) corpul 

ejectorului; d) con- 

ductă de abur; e) ajutaj 

convergent - divergent 
de amestec, 


e. ~ hidraulic, pentru apă [rnnpaBunnuecnuii 
ƏKEKTOP JIA BOAbI; €jecteur hydraulique pour 


ajutaj  convergent-diver- 
gent de amestec; d) dop. 
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eau; hydraulischer Ejektor fir Wasser; hydraulic 
ejector for water; vizejektor]: Ejector pentru 
apă, care folosește apa drept agent motor (v. 
fig.). E folosit, de ex., pentru fântâni arteziene 
cu debit mare. 

1. Ejector. C. f.: Sin. Cap de emisiune. 

2. Elaeis guineensis Jacq. V. sub Oleaginoase. 

s. Elagare artificială [nopmpesra,: ounciKa 
BerBeii; élagage artificiel; Astung; pruning; 
ágtisztitás]. Silv.: Tăierea ramurilor vii sau moarte 
din partea de jos a corcanei, pentru ca să se 
mărească proporția lemnului de lucru, sau pen- 
tru a corecta o ramificaţie defectuoasă. 

4. ~ naturală [HaTypanbnaa, npnpornaa 
OUHCTKA BeTBEii (CAMOOUHCTHA, HCYE3HOBE- 
HHe BeTBeii); €lagage naturel; Schaftreinigung; 
selfpruning, natural pruning; természetes âghul- 
lațtás]. Silv.: Dispariția naturală a ramurilor din 
partea de jos a coroanei arborilor. 

s. Elagic, acid ~ [ou naroBaaA KncIlora; acide 
ellagique; Ellagsăure; ellagic acid; ellagsăv]. 
Chim.: 


E ame ai 
JETEN Pit 
HO-C = COH 
cae sec? 

| 
O=C O OH 


Dilactonă obţinută din acidul galic prin dehidro- 
genare oxidantă cu clorură ferică sau cu acid 
arsenic. Se mai prepară și din acidul m-galoil- 
galic, sau direct din tanin, prin oxidare cu apă 
oxigenată. Formează cristale gălbui, greu solu- 
bile în apă, insolubile în alţi solvenți și cari se 
descompun prin încălzire, fără a se topi. Se 
disolvă în hidraji alcalini, dând o soluție gal- 
benă intensă. Este întrebuințat ca materie colo- 
rantă, foarte rezistentă la lumină. 

s. Elaidic, acid ~ [ouanynnoBaa Kkncora; 
acide €laidique; Elaidinsăure; elaidic acid; eláj- 
dinsav). Chim.: 

CH, —(CH,), —CH 
ll 


HC—(CH3),—COOH. 
Isomer geometric al acidului oleic. Are p.t. 45° 
și p.f., la 10 mm Hg, 225°. 

7. Elaină. V. Oleină. 

s. Elaiometru. V. Oleometru. 

9. Elastic (onacruunbiii, ynpyruii; élastique; 
elastisch; elastic; rugalmas]: Calitatea unui ma- 
terial de a putea acumula în mod reversibil 
energie de deformaţie. V. și Elasticitate. 

10. Elastic [pesunoBaa, ynpyraa TKAHb; élas- 
tique; Elastik; elastic band, spring tissue; gumi- 
sszâvet]: Țesătură cu fire de cauciuc. 

1. Elasticator [yuyumurenb ƏACTHYHOCTH, 
YIPyrocru; améliorant d'elasticite; Elastikator; 
elastic improver; rugalmasit6 .anyag). Ind. cc.: 
Substanţă care umflă cauciucul, îi mărește plasti- 
citatea în timpul masticării și elasticitatea după 
vulcanizare. 


12. Elasticitate [yrnpyrocTb, B/IacTHuHOCTb; 
élasticité; Elastizität; elasticity; rugalmasság]. Fiz., 
Rez. mat.: 1. Capacitatea corpurilor de a acu- 
mula în mod reversibil energie de deformatie. 
— Corpurile elastice solide, deformate, revin la 
forma și la dimensiunile inițiale după ce forțele 
exterioare, cari au produs deformația, au încetat 
de a se mai exercita asupra lor. Lichidele elas- 
tice comprimate revin la volumul lor inițial după 
ce presiunea exterioară, care a produs deformația, 
a încetat de a se mai exercita asupra lor. Ga- 
zele elastice comprimate își măresc indefinit vo- 
lumul, dacă nu se mai exercită asupra lor nicio 
presiune exterioară. —Starea de deformajie a unui 
mediu continuu se caracterizează prin deforma- 
țiile specif ce, iar forțele cari se transmit prin 
secjiunile din mediile continue deformate se ca- 
racterizează prin tensiuni. Solidele și lichidele 
continue elastice se caracterizează prin faptul că 
în ele tenscrul tensiune e o funcțiune univocă 
de tensorul deformajie, care se anulează odată 
cu tensorul deformaţie. Când componentele ten- 
sorului tensiunilor dintr'un corp au valori relativ 
mici, acestea depind linear de componentele 
tensorului deformaţie. Se spune că, în aceste 
condițiuni, corpul satisface legea de elasticitate a 
lui Hooke (v. Elasticitatea corpurilor isotrope, şi Pro- 
porționalitate, limită de ~). — 2. Teoria elasticității. 

13. Elasticitate, coeficient de ~. Sin. Modul de 
elasticitate, 

1. ~, coeficient de ~ transversală. Sin. Mo- 
dul de forfecare, Modul de elasticitate transver- 
sal. V. Modul de elasticitate transversală. 

15, ~, limită de ~ [npenear ynpyrocru, npe- 
He BIaCTHUHOCTH; limite d'elasticite; Elastizi- 
tătsgrenze, Federungsgrenze; elastic limit, limit 
of elasticiiy, lower yield point; rugalmassági ha- 
tár]. Rez. mat.: Valorile maxime ale tensiunilor 
până la cari poate fi solicitat un corp solid, fără 
ca să aibă deformajii permanente după încetarea 
solicitării. Practic se consideră ca limită de elas- 
ticitate tensiunea pentru care deformaţiile perma- 
nente ale corpului solid nu trec de 0,2% din 
deformajiile maxime corespunzătoare. Limita de 
elasticitate la întindere, care se obține la solici- 
tarea simplă (prin tensiuni uniaxiale) la tracţiune, 
diferă, la unele materiale, de limita de elastici- 
tate, corespunzătoare, la compresiune. 

16. ~, limită de ~ naturală [narypabubiii 
npenen ynpyrocru (ƏNacCTHYHOCTH); limite d'é- 
lasticite naturelle; jungfrăuliche Elastizitătsgrenze; 
natural elasticity limit; természetes rugalmassági- 
hatás]: Limita de elasticitate pe care o prezintă 
un material la prima solicitare în vederea de- 
terminării ei. (Printr'o încercare în care se depă- 
șeşte puțin limita, se produc deformaţii perma- 
nente, iar la reluarea încercării, limita de elas- 
țicitate e urcată față de prima încercare). 

17. ~, modul de ~. V. Modul de elasticitate. 

18. ~, modul de ~ transversal. V. Modul de 
elasticitate transversal. 

19. Elasticitatea solidelor anisotrope [ynpy- 
TOCTb AHH3OTpPonHbIX TBEPAbIX TEJ; élasticité 


a mea 


des solides anisotropes; Elastizität anisotroper 
fester Körper; elasticity of anisotropic solids; anizo- 
trop szilárd anyagok rugalmassági törvénye]. Rez. 
mat.: Dependența dintre starea de tensiune și 
starea de deformație specifică a unui corp elas- 
tic cristalizat (anisotrop), sub limita de proporțio- 
nalitate, diferă de cea din cazul corpurilor iso- 
trope (v. Elasticitatea corpurilor isotrope). In ca- 
zul general al substanțelor cristalizate, compo- 
nentele 7,,=0,, Tgyi Tyr Tyy= Iyı Tygi Tygr Tgr Oi 
etc. ale tensorului simetric al tensiunilor depind 
linear de componentele 7,8, ay: Tae Yyy = 
Eyr Yyxı Iyar Vas E etc. ale tensorului simetric 
al deformaţiilor specifice, după legea: 


T= È CamYimi iul > 3,92), 


unde cei 81 de coeficienți (module de elasticitate) 
Ciim constitue un tensor de ordinul al patrulea, 
numit tensorul lui Hooke (Hooke a enunțat legea 
în cazul materialelor isotrope). 


Tensorul tensiune fiind, în general, simetric 
(1;4= Thi), urmează 27 de relaţii independente 
între componentele tensorului lui Hooke Cizim = 
Chilm. Tensorul deformaţie specifică fiind, de ase- 
menea, simetric (Ya =Yme), urmează, între com- 


ponentele tensorului lui Hooke, 27 de relaţii, 
dintre cari 9 sunt reduse de relaţiile precedente, 
așa încât rămân 18 independente: Ciktm™ Cikmi 


De altă parte, energia elastică a două deformații 
Yim Şi Lip. e independentă de ordinea în care 


se efectuează cele două deformaţii, ceea ce dă, 
între cele 36 de componente C him rămase inde- 


pendente, pentru i:+k și l+m, adică peniru cele 
36 de componente cari satisfac aceste condițiuni, 
15 relaţii de simetrie independente Citim = Cimik 


Trei din componentele independente rămase de- 
pind de orientarea incidentală a sistemului de 
coordonate la care se referă, așa încât rămân 
18 independente, ale căror valori depind de pro- 
prietăţile elastice ale corpului cristalizat care are 
cea mai mare anisotropie posibilă (sistemul tricli- 
nic). Numărul de componente independente ale 
tensorului lui Hooke scade când crește gradul 
de simetrie al sistemelor cristaline, și anume la 
13 (12) pentru sistemul monoclinic, 9 pentru cel 
rombic, 7 și 6 pentru anumite cristale din siste- 
mele romboedric, hexagonal și tetragonal, 5 pentru 
anumite cristale din sistemele romboedric și hexa- 
gonal, și 3 pentru sistemul cubic. — In cazul mate- 
rialelor isotrope, componentele se reduc la două 
independente. In adevăr, fenomenele nefiind afec- 
tate, în acest caz, de inversarea sensului pozitiv al 
uneia sau al mai multor axe de coordonate, compo- 
nentele al căror semn e schimbat de aceste opera- 
țiuni se anulează, și rămân componentele cari au 
de două ori același indice. In urma echivalenţei 
celor trei axe de coordonate, aceste componente 
satisfac șase relaţii. Simetria fiind invarianță faţă de 
rotaţiile în jurul axelor de coordonate, invarianță 
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asigurată de cea față de rotația în jurul uneia dintre 
axe (în urma echivalenţei lor), se obține condiţiunea 


c —2 Cysys = 0, 


ceea ce reduce componentele la două indepen- 
dente, de ex. la modulul de elasticitate E și 
la modulul de elasticitate transversal G, sau la 
E şi la coeficientul lui Poisson, de contracţiune 
transversală, m: 


xxx Cyyza 


cai ale cp Ia e 
Caxax™ Cyyyy = Caa m41) (m—2) ' 
za -3 ie m 
Crxyy ™ Cyyas Caz ENAA E; 
m 
Cyzyz = Cayay ™ Cars 3 EEEE V AAE 


V. sub Elasticitatea solidelor isotrope. 


1. Elasticitatea solidelor isotrope [ynpyrocTb 
H3OTpPONHbIX TB&PnbIX TEJI; élasticité des so- 
lides isotropes; Elastizität isotroper Körper; elas- 
ticity of isotropic solids; izotrop anyagok rugal- 
massága]. Rez. mat.: Elasticitatea solidelor este pro- 
prietatea lor de a se deforma sub acțiunea solicitări- 
lor exterioare, revenind la forma și mărimea inițială 
după încetarea solicitărilor. Caracteristicele elas- 
tice ale corpurilor solide se determină cu aju- 
torul unor probe de material cărora li se dă o 
formă specială, constituind epruvete — și cari 
sunt supuse la încercări, în mașini speciale pen- 
tru încercarea materialelor. Cu ajutorul acestor 
maşini se înregistrează — de obiceiu automat 
— relaţia dintre deformația unităţii de lungime 
(deformația specifică s) și forța repartizată pe 
unitatea de arie a sec- 
țiunii (tensiunea o). So- 
licitările uzuale la cari 
se fac aceste încercări 
sunt întinderile sautrac-4 
țiunile, și compresiunile. 
Reprezentarea grafică a 
relației dintre tensiune 
şi deformația specifică 
constitue „curba carac- 
teristică” a materialului. 
Aceste curbe diferă 
după natura materialu- 
lui și felul solicitării. 
Pentru oțel, curba ca- 
racteristică este repre- 
zentată în figura ală- 
turată: porțiunea de curbă din cadranul | se 
referă la solicitări de întindere, iar cea din ca- 
dranul III, la solicitări de compresiune. Valoarea 
tensiunii de întindere o,; sau a tensiunii de com- 
presiune o, până la care corpul supus solicitării 
revine la forma inițială, după îndepărtarea forței 
exterioare, se numește limita lui de elasticitate. 
Această limită depinde de mulț. factori, ca vitesa 
de aplicare a forței, intervalul de timp după 
care se măsoară deformația rămasă, prelucrarea 
şi antecedentele materialului, etc. Existenţa unei 
deformații remanente fiind foarte greu de sta- 

22 


Curba de elasticitate a oțelului, 
0) tensiunea de întindere; o.) 
tensiunea de compresiune; op) 
limita de proporționalitate la 
întindere; acp) limita de pro- 
porționalitate la compresiune; 
Al) scurtarea; Ala) alungirea. 
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bilit, iar aparatele foarte precise, folosite azi, 
putând duce la constatarea că orice corp rămâne, 
după solicitare, cu o deformaţie permanentă 
foarte mică, dar măsurabilă, s'a convenit să se 
fixeze drept limită elastică, valoarea tensiunii 
pentru care deformația pe care o păstrează corpul 
este o fracțiune din lungimea lui iniţială, și anume 
0,001: 0,05%. Legea care reprezintă variaţia defor- 
maţiilor în funcţiune de tensiuni este, în general, 
lineară până la o valoare numită limita de pro- 
porționalitate, foarte apropiată de limita elastică. 
Dependenţa dintre deformaţie şi tensiune, sub 
limita de proporționalitate, se exprimă prin legea 
proporționalității sau legea lui Hooke, formulată 
de acesta, la 1670, sub forma: ut tensio, sic vis. 
Această lege stabilește că deformația specifică 
de alungire sau de compresiune simplă € este 
proporțională cu tensiunea normală corespunză- 
toare o, sub forma 
e E ' 

unde E este modulul (sau coeficientul) de elas- 
ticitate. El reprezintă tangenta trigonometrică a 
unghiului format de curba caracteristică în ori- 
gine, cu axa deformațiilor. Modulul de elastici- 
tate se exprimă, ca și tensiunea, prin câtul dintre 
forță și arie, deci în kg/cm?, kg/mm?, t/cm?, etc. 

In tabloul de mai jos sunt date câteva valori 
ale modulului de elasticitate pentru o serie de 


Materialul 


Ołel 37 
Oțel 48 
Fontă 


Duralumin 
Cupru 

Beton 

Lemn de brad 
Lemn de stejar 


materiale. — Elasticitatea se manifestă și în cazul 
solicitărilor de lunecare între secţiunile unui corp, 
în care caz se aplică, de asemenea, legea propor- 
ționalităţii; coeficientul de proporţionalitate dintre 
tensiunea tangențială simplă 7 și lunecarea speci- 
fică y se numește coeficient sau modul de elasti- 
citate transversal, sau latăiere, și se notează cu G: 


1s g 

Intre cele două module de elasticitate E și G 

ale unui material există relația 

mE 

Gaz (1+m)' 
unde m este raportul dintre alungirea sau scurtarea 
specifică și deformația transversală specifică cores- 
punzătoare, numit şi coeficientul lui Poisson. Va- 
loarea lui m este cuprinsă între 3 și 4 pentru mate- 
rialele uzuale de construcţie. — Calculul solicitării 
și al deformației corpurilor se face cu ajutorul 
teoriei elasticității, care se bazează pe legea de 


proporţionalitate a lui Hooke, ceea ce permite 
aplicarea principiului suprapunerii efectelor. Pentru 
determinarea forțelor interioare cari se exercită 
într'un corp supus solicitării exterioare se folo- 
sește metoda secţiunilor. In punctul în care se 
determină forțele interioare se imaginează o sec- 
țiune care separă corpul în două, și se îndepăr- 
tează una din părți. In locul părţii îndepărtate, 
se aplică în secţiune forţe interioare, astfel încât 
rezultanta lor să menţină, pentru fiecare porțiune 
a secţiunii, echilibrul desființat prin tăierea și 
îndepărtarea uneia din părți. Studiul forţelor in- 
terioare se poate face atât pentru corpul cu trei 
dimensiuni, cât și pentru cazul „particular al cor- 
purilor la cari sunt desvoltate numai două di- 
mensiuni. Studiul ultimelor corpuri are aplicații 
mai întinse, iar formulele de calcul sunt, în acest 
caz, mai simple. 

In cazul particular al echilibrului elastic al 
corpului cu irei dimensiuni, ecuaţiile cari dau 
componentele pe trei direcţii normale ale ten- 
siunilor sunt ecuaţiile lui Beltrami: 


m ds a ANA e a ea 
deh az =0i Ara er dy dz lo 
m d’s m d? 
KIE ES ET K EET 7 A, 
m d’s m- d? 
E ES dz! mt ai dxdy =0, 
unde A reprezintă operatorul lui Laplace 
Oa Toi To i 
ia fi Gth ' 


s=0; H0 +0,; Oy Oy şi 9, sunt tensiunile nor- 
male în secțiuni perpendiculare respectiv pe 
axele Ox, Oy, Oz, iar T,,, Tyg Typ etc, sunt 
componentele, după axa indicată de ultimul 
indice, ale tensiunilor tangențiale perpendiculare 
pe axa indicată de primul indice. 

Soluția acestui sistem de ecuații diferențiale 
cu derivate parțiale e determinată de condițiunile 
la limită pe cari le satisface corpul. Aceste 
condițiuni pot fi: Deformații impuse pe contur, 
echilibrarea de forțe acționând pe contur, sau 
ambele condițiuni simultan. 

In cazul stărilor plane, ecuațiile de echilibru 
se reduc la 


Dor Day _ d y 
— + =0 — — =0 A(0,+0,)=0. 
E A T VO 
Prin introducerea funcțiunii de tensiuni ®, nu- 
mită și funcțiunea lui Airy, căreia i se impun 
condiţiunile 
db 
' 9, Ta, == 


5de 9 Ap 29  dxcy! 
aceste trei ecuații se pot strânge într'o singură 
ecuaţie diferenţială: 
db 2 db Pen. 
dxat dx? dy? dyt 
Forma funcțiunii lui Airy depinde de condițiunile 
pe cari ea trebue să le îndeplinească pe contur. 


d, 
+ 


db 


0. 


1, Elasticitate acustică [arycrnuecraa y- 
npyrocTb; élasticité acoustique; akustishe Na- 
chgiebigkeit; acoustical elasticity; akussztikus ru- 
galmasság]. Fiz.: Inversul rigidității acustice. Sin. 
Capacitate acustică. 

2. Elastină [əJacTHH; élastine; Elastine; elas- 
in; elásztin]. Chim. biol.: Proteină din clasa 
proteinelor de susținere. Elastina este materia- 
lul principal din care este constituit țesutul elas- 
tic al arterelor și al tendoanelor. 


s. Elastocinetică [onacrorHHeruta, KAHE- 
THKa ynpyrocTH; €lastocinetique; Elastokinetik; 
elastokinetics; rugalmassági mozgâstan]. Mec.: 
Partea  Elastomecanicei care se ocupă cu 
teoria vibraţiilor elastice. Când legea lui Hooke 
este aplicabilă, partea matematică a Elastocine- 
ticei se reduce la studiul unor ecuaţii cu derivate 
parțiale, de forma 

de 
De t? 
cu diferite condițiuni la limită și condițiuni iniţiale. 

4. Elastomecanică [onacromexanuna; élasto- 
mécanique; Elastomechanik; elastomechanics; ru- 
galmassági mekánika]. Mec.: Capitol al Mecanicei, 


=c2 div grad ọ, 


Tensiuni'e normale și tangențiale pe fețele unui para- 
lelepiped elementar. 


care studiază deformarea corpurilor solide în 
legătură cu forțele exterioare cari se exercită 
asupra lor. Deformării i se opun forțele interioare 
cari se exercită în secţiunile ce se pot practica 
în corp. Forța interioară corespunzătoare unui 
element de suprafaţă, raportată la unitatea de 
arie se numește tensiune (ea se numea și efort, 
sau efort specific, sau chiar rezistență). Compo- 
nenta după normala pe suprafață se numeşte 
tensiune normală (o: sau 7,), iar aceea din pla- 
nul elementului, tensiune tangenţială (t sau 7,). 
Starea de tensiune este reprezentată, în fiecare 
punct al solidului, printr'un tensor de ordinul al 
doilea (v. sub Tensiune și Tensor) 7; (i, k= x,y,z), 
simetric Tp; = Tp; (i, k= x,y,z) unde x, > și z sunt 
coordonatele cartesiene_ rectangulare (v. fig.). 

Densitatea de volum f a forței cu care este 
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echivalentă exercitarea tensiunilor 7; are com- 
ponentele f, f, și fy unde 


f =ar, s ze 

j Oy 02 
şi două RA aneia pentru fa AA 
în cari al doilea indice (x) din componentele de 
mai sus ale tensiunii e înlocuit cu y, respectiv cu z. 
Mişcarea în punctul x, y, z e dată, deci, de următoa- 
rea formă a ecuaţiilor fundamentale ale Mecanicei: 


e dys Dra 


eii 0s dy dz" 

n: = dry ay 

(1) p(a,—8,)= += F + Sz 
Tyr Ota 

p(a.—z,) =de HT ET FR 


unde 4, a, şi a, sunt Artic după Ox, 
Oy şi Oz dle accelerat absolute, iar gy, 8, și 
2, ale forței de volum exterioare corespunză- 


toare unităţii de masă, și p densitatea corpului 
în punctul considerat. 

Intre tensorul tensiune, care are 6 componente 
independente, și pentru a căror determinare cele 
trei ecuaţii (1) sunt insuficiente, și între tensorul 
deformaţie specifică, ale cărui componente de- 
pind numai de cele trei componente ale vecto- 
rului deplasare (v. Deformaţie specifică), există 
însă o relaţie care exprimă toate componentele 
tensorului tensiune în funcțiune de ale tensoru- 
lui deformație, și deci în funcţiune de compo- 
nentele vectorului deplasare. Introducând aceste 
expresiuni în cele trei ecuaţii (1), se obţine un 
sistem de trei ecuații cu derivate parțiale, cari 
conțin numai cele trei componente ale vectoru- 
lui deplasare ca. funcțiuni necunoscule, sistem 
care determină, în funcțiune de condiţiunile ini- 
țiale și la limită, deplasările (adică și mișcarea) 
punctelor de coordonate x, y, z, și deci defor- 
mațiile specifice, adică și tensiunile corespunză- 
toare. In special, sub limita de proporţionalitate 
există, pentru corpurile elastice, o relaţie line- 
ară şi omogenă (v. sub Elasticitatea corpurilor 
anisotrope) între tensorii tensiune și deformație. 
Pentru materialele isotrope solicitate sub limita 
de proporţionalitate, legea lui Hooke, care 
exprimă, în cazul solicitărilor într'o singură di- 
recţie, lungirea specifică (de ex. lungirea spe- 
cifică e, în direcţia x) în funcţiune de tensiunea 
normală corespunzătoare oů, și de modulul de 
elasticitate E al materialului, se exprimă prin relaţia 


„a __Tzs 

nA: Beat „3 
(v. sub Elasticitatea solidelor isotrope). In cazul ge- 
neral în care există solicitări prin tensiuni normale 

Or=Tgr y= Tyy O= Ty 

cu trei direcții triortogonale, fiecărei lungiri date 
în virtutea legii de mai sus de una din solicitări 
i se suprapun două lungiri de semn contrar, pro- 
er? 
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venite din celelalte două solicitări, prin feno- 
menul de contracţiune, respectiv de umflare la- 
terală, așa încât 

o; Vojto, 


(2) a T aa E Æ 
m+1 Taz t Toy Tes 
mE Sa mE 


şi două expresiuni corespunzătoare pentru s, și 
e, sau, dacă se rezolvă în raport cu Og, Gy, 9s: 
mE e,+te,+e 
_ poz 
3) Da Gaia) 
şi două expresiuni corespunzătoare pentru o, și 
0, Relaţiile dintre tensiunile tangenţiale tyy, Tyg 
Tys şi lunecările specifice corespunzătoare Tu, 
Ya, Yya Sunt cele date de legea lui Hooke în 
cazul solicitării la tăiere simplă (v. sub Elastici- 
tatea solidelor isotrope): 
Tay _ m+1 
(4) lty =G"? BE Tyr 
unde G e modulul de elasticitate transversal. 
Introducând în (1) expresiunile (3) și (4) ale 
mărimilor Tygr Tyyrs»., şi tinând seamă de expre- 
siunile deformaţiilor specifice în funcțiune de 
componentele w,, ww,şi W, ale deplasărilor w ale 


punctelor corpului (v. sub Deformaţie specifică), 
se obțin ecuaţiile diferenţiale ale Elastomecanicei 
solidelor isotrope în coordonate cartesiene trior- 
togonale: 


ðw, dw, Pw, Yw, m de 
(S-n) (+ IF + ag) 


unde dw, dv, d, 
emete tt Taty Ha gta haz 


și două ecuaţii corespunzătoare, privitoare la 
w, și Wy Dacă în (1) se admite a,=0, a,=0 
şi a,=0, se obţin condiţiunile de echilibru ale 


unui corp elastic (ecuaţiile Elastostaticei). 

1. Elastomer [puacToMep; élastomère; Elas- 
iomer; elastomer; elásztomér]. Chim. fiz.: Sub- 
stanłă macromoleculară, care, în anumite limite 
de temperatură, are o elasticitate comparabilă cu 
a cauciucului. Dintre substanțele anorganice au 
caracter de elastomer: sulful elastic, seleniul 
elastic, policlorura de fosfornitril; iar dintre cele 
organice, poliisobutilena, polistirenul, policlorura 
de vinil, alcoolul polivinilic, tiocolul, ca și unele 
organe animale la temperatură mai înaltă con- 
stituite din colagen, lâna imbibată cu apă şi fi- 
brele de miosină din mușchi în stare destinsă. 

2. Elastostatică  [pyacrocrarunka, CTATHKaA 
BNAC THUHOCTH, YIpPyrocTH; €lastostatique; Elas- 
tostatik; elastostatics; rugalmassági sztâtika]. V. 
sub Elastomecanică. 

s. Elaterită [pnarepur (MHHepaJIbHbIÄ Ka- 
y4ykK); éləłérite; Elaterit, elastisches Erdpech; 
elaterite; elăterit]. Ind. cc.: Amestec de hidro- 


carburi naturalei de [tipul CnHən» Se prezintă 
sub formă de mase brune, uneori dure și ca- 
sante, alteori moi și elastice, și servește, în ames- 
tecuri cu anumite cauciucuri, pentru fabricarea 
unor izolanţi electrici. Sin. Cauciuc mineral, Cau- 
ciuc de asfalt. O elaterită artificială se prepară 
prin încălzirea bitumului cu uleiu de rapiţă şi sulf. 

4. Elberta. Agr.: Varietate de piersece, cu 
fructul mare, rotund, de coloare portocalie, foarte 
frumos. Peliţa e fin pufoasă; miezul, de coloare 
intens portocalie, roşu lângă sâmbure, zemos, 
și cu un gust excelent. Se coace la mijlocul lu- 
nii Septemvrie. 

s. Electoral. Zoot.: Rasă de oi, originară din 
Anglia. 

s. Electrargol [onerrpapromb; slectrargol; 
Elektrargol; electrargol; elektrargol]. Farm.: Ar- 
gint coloidal, obținut pe cale electrolitică şi în- 
trebuinţat în medicină. Este mai pur decât argin- 
tul coloidal chimic, care reține parte din sub- 
stanțele reductoare folosite la prepararea sa. Se 
prezintă sub forma unui lichid brun roșcat, și are 
toate proprietățile catalitice și antiseptice ale 
coloizilor. Se întrebuințează în pilule, soluții, 
unguenţi, etc., în tratamentul flegmoanelor, al 
osteomielitelor, al erizipelului, furunculozei, etc. 
Poate fi folosit și sub formă de injecții intrara- 
hidiene. 

7. Electric, climat ~. V. Climat electric. 

s. Electrică, mașină ~. V. Mașină electrică. 

9. Electrice, manifestații ~ în atmosferă. Me- 
teor.: Termen general pentru: fulger, trăsnet şi 
focul sfântului Elm. 

Fulger [Mmonnua; éclair; Blitz; lightning; villám]: 
Descărcare electrică  disruptivă în nori sau 
între nori și sol. Se produce când intensita- 
tea câmpului electric din atmosferă întrece rigi- 
ditatea dielectrică locală a atmosferei. Traiecto- 
ria descărcării se luminează și constitue fulgerul. 
Prin neutralizarea sarcinilor electrice se produce 
o variație bruscă a câmpului electric terestru lo- 
cal, intensitatea lui crescând sau scăzând (trăsnet 
indirect). Lungimea fulgerului obișnuit este de 
2—3 km, vitesa lui de propagare este de cca 100 
km/s, iar durata, între 0,001 și 0,02 s; intensi- 
tatea curentului e cuprinsă între 10 000 și 20 000 
A, iar tensiunea electrică, între 30 și 200 MV. Des- 
cărcarea este însoțită de emitere de perturbații 
electromagnetice amortisate, cari constitue para- 
ziții atmosferici. Fulgerele sunt însoţite de tunete. 

Fulger de căldură [mapoBaa Mona (3a- 
puana); éclair de chaleur; Hitzeblitz; heat 
lightning; hâvillzm]: Fulger în nori de convecție 
locală, cauzat de ascensiunea aerului în urma 
încălzirii din cursul zilei; în general, nu e înso- 
tit de precipitaţii. 

Fulger difuz [cnuomnaa MOIHHA; éclair 
diffus; Flăchenblitz; sheet lightning; felület vil- 
lém]: Fulger produs în interiorul unui nor și 
având un aspect luminos difuz, repartizat în 
toată masa lui. 

Fulger globular [mapoBuaHaa MOINHHA; éc- 
lair globulaire, éclair en boule; Kugelblitz; 


ball lightning; gömbviliám]: Fulger care apare 
în stările de furtună. Are aspectul unei sfere lu- 
minoase care se deplasează sub influenţa curen- 
ților de aer, coborînd către pământ și ocolind, 
în general, obstacolele. Dispare brusc, fie cu ex- 
plozie, fie fără sgomot. 

Fulger în mătănii [reMuyaHOBHAHaA MOINHHA; 
éclair en chapelet; Perlschnurrblitz; pearlstring 
lightning; gyöngyvillám]: Fulger globular care 
apare sub forma unui șirag de globuri mici, 
luminoase. 

Trăsnet |ymap MOJIHHH, rpOMOBOÄ y4ap; 
foudre; Blitzschlag; thunderboit; villámcsapás]: 
Descărcare electrică disruplivă între un nor 
de furtună și pământ, care se produce prin 
interiorul unor „canale” de aer ionizat, mult ra- 
mificate. Diametrul canalelor este de câţiva de- 
cimetri. Descărcarea începe în interiorul norului 
şi este pregătită de o serie de descărcări prea- 
labile, cari se succed la intervale de câteva su- 
timi de secundă. Fiecare descărcare prealabilă 
iluminează ramificaţiile celei precedente, pe cari 
le depășește cu puţin. Toate aceste descărcări 
formează faza progresivă, după care urmează 
descărcarea principală. Puțin înainte ca aceasta 
să se producă, una sau mai multe egrete lumi- 
noase pornesc dela sol, spre canalele descărcă- 
rilor prealabile. De îndată ce se unesc cele două 
descărcări prealabile, se produce o descărcare 
(sau mai multe, succesive) care porneşte dela 
sol și ajunge în nor, constituind faza regresivă. 
Tensiunile electrice, intensitățile curenților și sar- 
cinile electrice puse în joc au ordinul de mărime 
al celor din cazul fulgerelor. Trăsnetele sunt în- 
soțite de tunete. 

Focul sfântului Elm [orou» CB. 2ubma; feu 
de Saint-Elme; Elmsfeuer; St. Elmo's fire; Szent 
Elm tize): Descărcare electrică în efluvii, vizibilă 
în timpul nopții, care pleacă din obiectele sau 
accidentele de teren mai ascuțite, în timpul stă- 
rilor de furtună. E frecventă în regiunile de munte 
şi pe corăbii, şi mai puţin frecventă la câmpie. 
Se produce în punctele în cari intensitatea câm- 
pului electric terestru local atinge valori mari. 

1 Electrician [ĐJIEKTpOTeEXHHK; électricien; 
Elektriker, Elektrotechniker; electrician ; villany- 
szerelő]: Lucrător calificat care execută, montează 
sau repară mașini sau instalaţii electrice, sau exe- 
cută lucrări în strânsă legătură cu acestea: bobina- 
tor, constructor, instalator, montor, radiofonist, tele- 
fonist, etc.; după specializare: electrician auto, 
electrician de uzină, etc. 

2. Electricitate [onerrpnuecrBo; €lectricite; 
Elektrizität; electricity; villamosság]. El.: 1. Sar- 
cină electrică (v.).— 2. Ramură a Fizicei, care se 
ocupă cu studiul fenomenelor electrice. . 
„3, Electricitate atmosferică [armoccpepnoe 
DNEKTPHUeCTBO; électricité atmosphérique; at- 
mosphärische Elektrizität; atmospheric electricity; 
légköri villamosság]. Meteor.: Capitol al Meteo- 
rologiei, care se ocupă cu fenomenele electrice 
din atmosferă și anume: starea electrică normală 
a atmosferei (regimul ionizării naturale a aerului, 
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caracterele ionilor atmosferici, conductibilitatea 
aerulul, câmpul electric al atmosferei și acțiunea 
acestuia asupra ionilor), sarcina electrică a pre- 
cipitaţiilor, fenomenele electrice din norii de fur- 
tună (repartiția sarcinilor electrice în nori, ful- 
gerul, trăsnetul și perturbațiile produse în câmpul 
electric al atmosferei), și propagarea undelor elec- 
tromagnetice în atmosferă (absorpţia, reflexiunea și 
difuziunea undelor centimetrice și milimetrice în 
troposferă, ionosfera și acțiunea ei asupra undelor 
scurte, medii și lungi, şi paraziţii atmosferici). 

4. Electrificare |[»rerrpnpuranua; €lectrifi- 
cation; Elektrifizierung; electrification; villamosi- 
tás]: Introducerea și folosirea energiei electrice 
în locul altor forme de energie, in diverse apli- 
cații, ca iluminat, încălzit, forță motoare, etc., 
într'o locuință, gospodărie, industrie, localitate, 
regiune, etc. 

s. Electrizare [onerrpuanuA; €lectrisation; 
Elektrisierung; electrisation; elektromozâs]. Fiz.: 
Transpunerea corpurilor în starea fizică în care se 
comportă ca substanțele diferite, frecate între ele 
și separate apoi unele de altele. Corpurile se pot 
electriza prin frecare, prin contact intim, prin com- 
presiune, încălzire, incandescenţă, prin iradierea 
cu lumină ultravioletă, prin acţiuni chimice, etc. 

s. Electro. Metl.: Amestec de cianură de sodiu 
şi dealte săruri de sodiu aglomerat și întrebuin- 
m în aS drept cement. Este foarte toxic 
N. D.). 

7. Electroanaliză [ənekKkrTpoanam3; analyse 
€lectrochimique; Elektroanalyse; electroanalysis; 
elektroanalizis]. Electrochim.: Totalitatea meto- 
delor electrochimice folosite în analiza chimică 
cantitativă. Electroanaliza se împarte în: Electro- 
gravimetrie și în Electrotitrimetrie, care cuprinde, 
la rândul ei: Conductometria, Potenţiometria, 
Polarografia, etc. 

s. Electrobeton [>errpoGeron; €lectrobe- 
ton; Elektrobeton; electro-concrete; elektrobe- 
ton]. Bet.: Beton încălzit, la punerea în lucrare, 
cu ajutorul unui curent electric alternativ, spre a-l 
feri de îngheț și a-i grăbi întărirea. Ca electrozi ` 
de aducţie a curentului electric în masa betonului 
se folosește armatura betonului. 

9. Electrobus [pnerrpoOyc; €lectrobus; Elek- 
trobus; electric bus; elektrobusz]. Transp.: Auto- 
mobil de transport în comun, la care sursa de 
energie e o baterie de acumulatoare. 

10. Electrocăldură [onerrporennora; chaleur 
électrique; Elektrowărme; electric heat; villamos- 
hő]: 1. Căldură produsă electric. — 2. Studiul 
electrocăldurii. 

11. Electrocalibru limitativ [onerrpnuecruii 
npenenbubiii kamn6p; €lectrocalibre limitatif; 
elektrische Grenzlehre; electrical limiting gauge; 
villamos hatărmertek]. Tehn.: Calibru limitativ, 
la care măsurarea se face mecanic, iar amplifi- 
carea indicaţiilor se face electric. Se compune 
dintr'un calibru cu vârfuri mobile, în legătură cu 
o punte electrică înzestrată cu un microamperme- 
tru echilibrat. Deplasarea vârfurilor din poziția 
de zero, corespunzătoare dimensiunii nominale, 
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desechilibrează bobinele microampermetrului, acul 
lui indicând abaterea (pozitivă sau negativă). 
Amplifică până la de 20000 de ori. Se folosește 
în industria automobilelor, etc. 

1 Electrocalibru limitativ continuu [>nerrpu- 
vecKHii HenpepbIBHbIi NpegeJbHbIÄ kanu6p; 
€lectro-calibre limitatif continu; stetige elektrische 
Grenzlehre; continuous electrical limiting gauge; 
állandó villamos hatârmertek]. Tehn.: Electroca- 
libru limitativ, care măsoară în mod continuu. E 
folosit la laminoare unde, la laminarea continuă la 
rece a tablelor cu vitese de 500 m/min, permite 
controlul cu toleranțe de + 0,001 mm; de ase- 
menea la sortarea tablelor, etc. La laminoarele 
de oțel și cupru, și în industria cauciucului, a 
hârtiei, etc., permite citirea continuă a presiunii 
de lucru pe cilindri, ceea ce dă produse cu 
caracteristice mai uniforme, și fereşte mașinile 
de deformări, mărindu-le durabilitatea. 

2. Electrocapilaritate [»nerrporanunnap- 
HOCTb; €lectrocapillarite; Elektrokapillarităt; elec- 
trocapillarity; elektro kapillărităs]. Chim. fiz.: Mo- 
dificarea tensiunii superficiale la contactul a două 
faze, prin acţiunea unei forțe electromotoare 
aplicate din afară. V. și Lippmann, electrometrul 
capilar al lui ~, 

3. Electrocardiogramă [»nerrporapanorpam- 
Ma; €lectrocardiogramme; Elektrokardiogramm; 
electrocardiogram; elektrokardiogrâm): Inregis- 
trare grafică a variațiilor în timp ale curentului 
sau ale tensiunii electrice care însoțește activi- 
tatea musculară a inimii, 

4. Electrocatadin |[»nerrporaranuu; électro- 
catadyne; Elektrokatadyn; electrocatadyn; elek- 
trokatadin]. Chim. fiz.: Procedeu de sterilizare 
a apei, trecând prin ea, în curent continnu, ioni 
de argint, cari sunt sterilizatori. 

5. Electrocauter [ouerrpnuecinii npuutnra- 
Teb; €lectrocautere; Gluhkauter; electrocauter; 
villamos kés]: Instrument de cauterizare a tesu- 
turilor organice vii cu ajutorul unui conductor 
electric pe care un curent electric îl încălzește 
la temperatură înaltă. 

6. Electroceramică [>nerrporepamura; élec- 
troceramique; Elektrokeramik;  electro-ceramics; 
elektrokeramika]. Ind. st. c.: Ramură a Ceramicei, 
care se ocupă în special cu compoziția și fabri- 
carea, cu constituţia, cu proprietăţile și cu între- 
buinţarea rațională a produselor ceramice folosite 
în Electrotehnică. 

7, ~ de înaltă frecvenţă |[Bpicokouacrornaa 
BNekTrporepamuta ; €lectroceramique de haute 
fréquence; Hochfrequenzkeramik; high frequency 
electro - ceramics; nagyfrekvenciâju elektrokeră- 
mika]: Ramură a Ceramicei, care se ocupă în 
special cu studiul compoziției și fabricării, al 
constituției, proprietăților, şi folosirii porțelanu- 
rilor şi produselor ceramice similare în tehnica 
de înaltă frecvență. 

s. Electrochimie [ĐJICKTPOXHMHA; electrochi- 
mie; Elektrochemie; electrochemistry; elektroke- 
mia]: Ramură a Chimiei fizice, care se ocupă 
cu studiul reacţiilor chimice cari au loc sub influ- 


ența curentului electric. în electroliți sau în des- 
cărcările electrice. Uneori se consideră că face 
parte din Electrochimie și studiul reacţiilor chi- 
mice produse la temperaturi înalte stabilite cu 
ajutorul curentului electric. 

9. Electrociment. V. Ciment aluminos. 

10. Electrocinetic, efect ~ [ƏJIEKTpPOKHHETH- 
uecknii >ppenr; effet €lectrocinstique; elektro- 
kinetischer Vorgang; electrokinetic effect; elek- 
trokinstikus hatás]. Chim. fiz.: Transportul unui 
lichid sau al unor particule disperse, sub acțiunea 
unui câmp electric. 

11. Electrocinetic, potențial ~ [>nerrporuHe- 
THYECKHË NOTEHHHAJI; potentiel électrocinétique; 
elektrokinetisches Potentiel; electrokinetic poten- 
tial; elektrokinétikus potenciál]:V.sub Electroforeză. 

12. Electrocoagulaţie [91e K TpOKOaT y nana; 
élecłrcoagulation; Elecktrokoagulation; electrocoa- 
gulation; villamos alvadâs]: Coagulaţia unui țesut 
viu prin căldura desvoltată în el de un curent 
electric de înaltă -frecvenţă. 

13. Electrocolorarea metalelor [>nerrpnuec- 
KOE OKpaIHHBAHHE METAJIJIOB; coloration électri- 
que des mstaux; elektrische Metallfärbung; elec- 
trochroma process; villamos fémszinezés]. Elec- 
trochim.: Procedeu de colorare a pieselor de 
metal prin eleciroliză. Piesa se cufundă într'o 
baie electrolitică a cărei compoziție depinde de 
coloarea dorită. _ 

14. Electrocomunicafie [ĐJIEKTpOCBA3b, ƏJEK- 
Tpocooőmenne; électrocommunication; elektri- 
sche Fernmeldung;elecirocommunication; villamos 
távjelzés]. Telc.: Procedeu de telecomunicație 
care consistă în transmiterea la distanță a ştirilor, 
prin mijlocirea fenomenelor electromagnetice, fără 
a transporta vreun obiect împreună cu ele. Dacă 
ştirile se transmit sub formă scrisă, electrocomu- 
nicaţia se numește telegrafie electrică; dacă se 
transmit sub formă de sunet, sistemul se numește 
telefonie electrică; dacă se transmit sub formă 
de imagini fixe, sistemul se numeşte electro- 
transmisiune de imagini, iar dacă se transmit sub 
formă de imagini cari pot fi și mobile, televiziune. 

Dacă semnalele electrice se transmit printr'o 
linie electrică de legătură între posturile de co- 
municație, electrocomunicaţiile se numesc cu fir, 
iar dacă se transmit prin unde electromagnetice, 
ele se numesc electrocomunicații fără fir sau 
radiocomunicaţii. 

15. Electrocratic, sol ~ [>nenrporparnuecruii 
TPyHT; sol €lectrocratique; electrokratisches Sol; 
electrocratic sol; elektrokrătikus környezet]: So- 
lul liofob a cărui stabilitate este datorită, în pri- 
mul rând, forțelor de respingere electrică dintre 
particulele coloidale încărcate. 

„16. Electrocultură [ĐJIEKTpOKyJIbTy pa; électro- 
cullure; Elektrokultur; electro-culture; elektrote- 
nyészetł]: Cultură și desvoltare de organisme ani- 
male sau vegetale sub influența câmpului clectric. 

17. Electrocutare [CMEpTb OT BIERTPHUECEOTO 
ora; electrocution; elektrische Tötung; electro- 
cution; villamos kivégzés]: Suprimarea vieții prin 
curentul electric. 


